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本書中のマーク、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。 

マークが付いている記述は必ずお読みください。 

それぞれのマークには、次のような意味があります。 

J ^ r この表示を無視して誤った取り扱いをすると、本製品が損傷する可能性が想定され 
る内容を示しています。 


® お取り扱い上、必ずお守りいただきたいこと（操作)、知っておいていただきたいこ 
とを記載しています。 

ポイント 

\_ y 


Windows の表記について 

Microsoft® Windows® 95 operating system 日本語版 
Microsoft® Windows® 98 operating system 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® operating system Version 4.0 日本語版 
Microsoft® WindowsNT® operating system Version 3.51 日本語版 

本文中では、上記各オペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows95、 
Windows98、WindowsNT3. 51、 WindowsNT4.0 と表記しています。また、 
Windows95、Windows98、WindowsNT3.51 、 WindowsNT4.0 を総称する場合は、 
「Windows」、 複数の Windows を併記する場合は 「Windows95/98/NT」 のように、 
Windows の表記を省略することがあります。 
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ご使用の前に 




ここでは、ネットワーク I/F の概要や、ネットワーク 
I/F を使用するための設定の概要を説明します。 
ネットワークの設定を行う前に、本章をよくお読みく 
ださい。 


機能の概要.... 
動作環境 ....... 

作業の進め方 


2ページ 
3ページ 
4ページ 






機能の概要 


ネットワーク I / F は、 10 BASE - T /100 BASE - TX 用 RJ -45 コネクタを装備していま 
す。コネクタは自動選択されます。（手動での選択はできません。） 

各種ネットワーク 0 S •プロトコルに対応しています。設定ユーテイリテイとして 
以下の3つがあります。 

EpsonNet WinAssist 

Windows から TCP / IP 、 NetWare 、 NetBEUI 、 AppleTalk 情報を設定できます。 
EpsonNet MacAssist 

Macintosh から TCP / IP 、 AppleTalk 情報を設定できます。 

EpsonNet WebAssist 

ネットワーク l / F に IP アドレスを設定すると、 Web ブラウザから NetWare 、 TCP / 
IP 、 AppleTalk 、 NetBEUI 、 SNMP 情報を設定できます。 

EpsonNet WebAssist からは、プリンタの状態（用紙残量、消耗品残量など）の 
確認とプリンタに関する各種設定ができます。 

本機は SNMP 、 プリンタ MIB に対応しており 、 EpsonNet WebManager によりプ 
リンタの管理ができます。また 、 EpsonNet WebAssist からは、 SNMP のコミュ 
ニティ、トラップ、管理者情報を設定できます。 
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動作環境 


対応 OS とプロトコル 


〇 S 

バージョン 

対応ブロトコル 

Windows 95/98 

~ 

• TCP/IP (ユーティリティ EpsonNet 
Direct Print 使用） 

• NetBEUI 

WindowsNT 

- 4.0 
• 3.51 

• TCP/IP ( LPR ) 

• NetBEUI 

Macintosh 

• 漢字 Talk 7.5 .x 
• MacOS 7.6. x / 

8 .x 

• AppleTalk 

NetWare 

• 3 .xJ 

• バインダリモード 

• 4.1 xJ 

• IntranetWare-J 

• NDS モード' 

• バインダリエミュレーシヨンモード 

• 5 J 

• NDS モード' 

• キューベースプリントシステム 

• NDPS 

OS /2 Warp 
( OS /2 

WarpConnect , 
OS /2 Warp 

Server ) 

• V 3 

• V 4 

• TCP/IP (Warp 付属の Iprportd ) 

• NetBEUI 


r 

- NetWares 」 の NDPS にある [ 自動ドライバインストール]には対応していませ 

ポィント ■ WindowsNT は 、 WindowsNT ( Intel 版）にのみ対応しています 。 

- EpsonNetWinAssist / MacAssist / WebAssist についての詳細は、第3章をご覧くだ 
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作業の進め方 


次の手順で、ネットワークへの接続からプリンタ設定までを行います。詳しくは参照 
ページをご覧ください。 

1 ネットワークへの接続をする 

第 2 章ネットワークへの接続 5 ページ 


2 設定ユーティリティをインス I ^ールする 

第 3 章設定ユーティリティのインストール 13 ページ 


TCP/IP を使って印刷する場合や、 EpsonNetWebAssist を使う場合 

3 ネットワーク I / F の設定に使う 0 S へ TCP / IP を組み込 
んで、ネットワーク I / F の IP アドレスを設定する 

第 4 章 TCP/IP の設定 19 ぺージ 


4 次の中から印刷に使用する 0S を選び、 

I/F の設定をする 

ネットワーク 

Windows 95/98 EPSON TCP/IP 印刷 

NetBEUI 印刷 



第 5 章 Windows95/98 印刷 

37 ぺージ 

WindowsNT 

TCP / IP ( LPR ) 印刷 

NetBEUI 印刷 



第 6 章 WindowsNT 印刷 

49 ぺージ 

Macintosh 

AppleTalk 印刷 



第 7 章 AppleTalk 印刷 

63 ぺージ 

NetWare 

バインダリプリントサーバ印刷 
NDS プリントサーバ印刷 
リモートプリンタ印刷 

NDPS 印刷 



第 8 章 NetWare 印刷 

73 ぺージ 

OS /2 

TCP / IP ( lprportd ) 印刷 

NetBEUI 印刷 



第 9 章 OS/2 印刷 

125 ぺージ 
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第 2 章 


A 


ネットワークへの接続 

_ y 


ここではネットワーク I / F の各部の名称と、ネットワー 
クへの接続について説明します。 

ネットワークへの接続は、必ずプリンタの電源を切り、 
電源ケーブルを外してから行ってください。 


各部の名称と機肯 g . 6ページ 

ネットワークへの接続 . 8ページ 
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各部の名称と機能 


ワーク I/F 


ネットワーク I / F の各部の名称と機能を説明します。 

プリンタ背面には、ネットワーク I / F 使用時のプリンタの状態を表す ステータス LED 
があります。 



オレンジ 


コネクタの接続状態を示します。 


オレンジ 

状態 

点灯 

1 0 OBASE - TX で接続されている場合 

消灯 

1 0 BASE - T で接続されている場合 


r ハ\ 

© Ethernet ケーブルは、シールドツイストペアケーブル（カテゴリ ー5) を使用して 
ください。 

ポイント 

v _ ノ 
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ツチの機能 


操作パネルで各種の設定やステータスシート印刷を行う場合、各スイッチを押して設定 
メニューや設定項目を切り替えます。 

この場合の各スイッチの機能は次のとおりです。 


□ □□□«• □□□□□«• □ □□□□«• I 

□ □□□□□□■»□□□□□■» □□□□□□□»□□□□«• I 

□ □ □ □ «• □□□□«• I 


印刷可 排紙 エラー解除 パネル設定 ▲ ▲ ▲ ▲□分 



①② © ④ 


スイツチ 

設定内容 

①設定メニュー 

液晶ディスプレイに表示される設定メニューの名前を切 
り替えます。 

②設定項目 

[ 設定メニュー]スイッチで選択した設定メニューに含 
まれる設定項目を切り替えます。 

③設定値 

[ 設定項目 ] スイッチで選択した設定項目の設定値を切 
tj 替戶4：才 

ステータスシート印刷など、設定値の変更ではなく [設 
定項目 ] で選択した項目の処理を実行する場合、本ス 
イッチは操作しません。 

④設定実行 

[ 設定値]スイッチで選択した設定値を有効にします。 
ステータスシート印刷など、設定値の変更ではなく [設 
定項目]で選択した項目の処理を実行する場合、[設定 
値]スイッチは操作せず、本スイッチを押すと処理が実 
行されます。 


• [設定メニュー]スイッチ、[設定項目]スイッチ、[設定値]スイッチは、1回押す 
ごとに液晶パネルの表示が切り替わり、現在選択されている内容が確認できます。 

• 各スイッチを押し続けると、液晶ディスプレイの表示が自動的に切り替わります。 

• [シフト]スイッチを押しながら各スイッチを押すと、各スイッチを押したときと逆 
の順番に液晶ディスプレイの表示が切り替わります。 
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ネットワークへの接続 


プリンタをネットワークに接続します。プリンタの電源を切ってから行ってください。 


Ik ネットワークへの接減 


/ ネットワークへの接続 

プリンタの電源をオフにして、本ネットワーク I/F の RJ -45 コネクタとネットワーク 
を、ネットワークケーブルで接続します。 

ネットワークケーブルは、市販の Ethernet インターフェイスケーブルが必要で 
す。シールドツイストペアケーブル（カテゴリ_ 5) を使用してください。 

ポィント ■ 本ネットワーク I / F の IP アドレスは、初期値にプライべ一トアドレス 

[192.168.192.168] が設定されています。お使いのネットワーク環境に、これと 
重複する IP アドレスがないことを確認してください。重複する IP アドレスが 
ある場合は、ネットワーク管理者に確認の上、重複している機器の電源をオフ 
にして、ネットワーク I / F の IP アドレスを変更してください。設定の方法は 
「 IP アドレスの設定/変更」 （25 ぺージ ） をご覧ください Q 

-本製品は、クロスケーブルによるコンピュータとの直接接続には対応していま 
せん。必ず HUB を介して接続してください。 

-プリンタの電源をオンにした状態で、ケーブルの抜き差しをしないでください Q 
■ ネットワークへは 10 BASE - T 7100 BASE - TX のどちらでも接続できますが、ネッ 
トワーク機能を最高のバフォーマンスに保つためには、 100 BASE - TX の最速 
ネットワークをネットワーク負荷の軽い環境で使うことをお薦めします。 


〇 用紙セット 

し プリンタの電源をオンにして、プリンタの用紙トレイまたは用紙カセット1に用紙を 
セットします。 

〇プリンタの起動 

^ プリンタの電源をオンにして、操作パネルの液晶ディスプレイに[インサツカノウ] 
と表示されるまで待ちます。 
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ネット ワークステータスシー トの印刷 

① 操作パネルで[設定実行]スイッチを押します。液晶ディスプレイに[ステータス 
シート]と表示されます。 

② [設定項目]スイッチを1回押します。液晶ディスプレイに[ネットワークジョウホ 
ウ]と表示されます。 

③ [設定実行]スイッチを1回押します。ネットワークステータスシートが印刷されま 
す。なお、ネットワークステータスシートの印刷がはじまるまでに数秒の時間がか 
かります。 


r 

プリンタの操作パネルの詳細については、「ユーザーズガイド」を参照してください。 

ポイント 

V _ ノ 


ワークステータスシー トに ついて 


ネットワーク I / F の設定を始める前に、ネットワークステータスシートの印刷をしてく 
ださい。 

ネッ トワークステータスシートには、 ネッ トワーク I / F の現在の設定や、 MAC アドレス 
などの重要な情報が載っています。次ページの印刷例をご覧ください。 
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ネットヮ _ クステ _ タスシ _ 卜の印刷例 


+ - + 

| EPSON Built-in 10Base-T/100Base-TX Network Status Sheet 1of 2 | 

+ - + 


< General Information 〉 
Card Type 
MAC Address 
Hardware 
Software 


Built-in 

00:00:48:xx:xx:xx 

Ver. 

Yer. 


関連 ページ 

— 第 4 〜第 10 章 


Enable 
Standby 
Auto 

XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
XXXXXXXX 
LP-9600S-xxxxxx 
5 


「第 8 章 NetWare 印刷」 


(Ethernet 802 .2) 
(Ethernet 802 .3) 
(Ethernetll) 
^Ethernet—SNAP) 


< Diagnostics Report 〉 
Network Link Status 

く NetWare 〉 

Mode 

Primary Frame Type 
IPX Network Node 


Print Server Tslame 
Polling Interval 
Primary File Server Name 
NDS Tree 
NDS Context 

Primary Print Server Name 
Print Port Number 

<TCP/IP> 

IP Address 
Subnet Mask 
Def ault Gateway 
Get IP Address 

< AppleTalk > 

Printer Name 
Zone Name 
Network Number Set 
Network Number 
Node ID 
Entity Type #1 


100BASE-TX, Half Duplex 


LP-9600S-XXXXXX 

0 


192.168 .192.168 
255.255 .255.0 
255.255 .255.255 
Panel 

Enable 

LP-9600S-xxxxxx 

本 

Auto 

8-8 

128 


-> 「第 4 章 TCP/IP の設定」 


—「第 7 章 AppleTalk 印刷」 


<NetBEUI> 
NetBIOS Name 
Workgroup Name 
Device Name 


Enable 

EPxxxxxx 

WORKGROUP 

EPSON 


—「第 5 章 Windows95/98 印刷」 
「第 6 章 WindowsNT 印刷」 
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+ - + 

| EPSON Built-in 10Base-T/100Base-TX Network Status Sheet 2 of 2 | 

+ - + 

関連 ページ 

<SNMP> — 「第 10 章設定ユーティリティの各機能」 

Read Community public 

IP Trap 1 Disable 

IP Trap Address 1 0.0.0.0 

IP Trap Community 1 

IP Trap 2 Disable 

IP Trap Address 2 0.0.0.0 

IP Trap Community 2 

IPX Trap 1 Disable 

IPX Trap Address 1 00000000:000000000000 

IPX Trap Community 1 

IPX Trap 2 Disable 

IPX Trap Address 2 00000000:000000000000 

IPX Trap Community 2 

+ - + 
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第 3 章 


A 


設定ユーテイリテイのインス I -ール 

_ y 


プリンタをネットワークに接続したら、次にネット 
ワーク I / F 設定ユーティリティ EpsonNet WinAssist / 
EpsonNetMacAssist をインストールします。 
ユーティリティの機能については、各章にある 
EpsonNet WinAssist/EpsonNet MacAssist からの設 
定のページ、および「第10章設定ユーティリティ 
の各機能」 （129 ページ）をご覧ください。 


動作環境 . 14ページ 

EpsonNet WinAssist のインストール . 16ページ 

EpsonNet MacAssist のインストール . 18ページ 
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動作環境 


ネットワーク I / F の設定をするユーティリティ EpsonNet WinAssist / MacAssist / 
WebAssist の動作環境は次のとおりです。 

EpsonNet WebAssist は、インストールの必要はありません。ネットワーク I / F に IP 
アドレスを設定することで使用できます。 


動作環境 


EpsonNet WinAssist 

対応機種 

対応〇 S 

特長 

• 右の 0 S が動作する環境 
•IBM PC/AT 互換機、 
PC 9801 シリーズ 

• Windows 95/98 

• WindowsNT 4.0/3.51 

Server & Workstation 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 
NetWare , NetBEUI , 

AppleTalk 情報を設定します。 

EpsonNet MacAssist 

対応機種 

対応〇 s 

特長 

• 右の 0 S が動作する環境 
• Apple 社 Macintosh 
シリーズ 

• 漢字 Talk 7.1/7.5 .x 
• MacOS 7.6. x /8 .x 

ネットワーク I / F の TCP / IP 、 
AppleTalk 情報を設定します。 

EpsonNetWebAssist 

対応機種 

対応ブラウザ 

特長 

Windows 95/98/ NT 4.0 

• Internet Explorer 
Ver .4.01 以降 

• Netscape Navigator 
Ver .4.05 以降 

• NetscapeCommunicator 
4.0 以降 

ネットワーク I / F の NetWare 、 
TCP / IP 、 AppleTalk 、 

NetBEUI 、 SNMP 情報を設定し 
ます。 


f \ 

® - NetWare サーバがない環境や， NetWare サーバにログインしていない環境で 
は 、 EpsonNet Win Assist による NetWare の設定はできません。 

ポィント ■ EpsonNetWebAssist を使用するには，お使いのコンビュータにあらかじめ 

TCP / IP が組み込まれている必要があります。 TCP / IP の確認は、 「 TCP / IP の組 
み込み」 （20 ぺージ ） を参照してくださし\ 

- EpsonNetWebAssist を使用する際は， Web ブラウザには、 LAN を使用しての 
接続を設定してください。また、 EpsonNeWebAssist の URL には、プロキシ 
を使用しない設定をしてください。 

-ネットヮーク I / F を NetWare で使用しない場合は、 EpsonNetWebAssist の 
NetWare 設定画面にある [ NetWare ] 撊で [ Disable ] を選択する必要があります。 
NetWare を使用しない場合に [ Enable ] を設定しておくと、ダイヤルアップルー 
夕を使用したときに余分な回線使用料のかかるおそれがあります。 

初期値は [ Enable ] です。設定方法は 、 「EpsonNet WebAssist からの設定」 

(11 6ページ）を参照してくださし\ 

V_ 
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EpsonNetWinAssist / EpsonNetMacAssist をインストールするコンピュータの、ハー 
ドディスクの空き容量が 4 MB 以上であることを確認してください。 


⑦ 

ポイント 


本ネットワーク I/F は、コンビュータとネットワーク I/F との間に HUB を介して、 
ストレ—トケーブルで接続した環境でお使いください。 

本製品に同捆されている EPSON ESC/Page プリンタソフトウエア CD-ROM に 
は、インターネットエクスブローラ Version 5.0 ( Windows ) /4.5 ( Macintosh ) が 
収録されています。ご利用のコンピュータにインターネットエクスプローラ 
Version 4.01以降やネットスケープナビゲータ Version 4.05 以降がインストールさ 
れていない場合は、以下のディレクトリからインターネットエクスプローラをイ 
ンストールしてください。 

Win dows 95/98 /NT 4. 0 [ Msie ]-[ W 9 X _ nt 40]-[ le ]-[ le 5 setup . exe ] 

WindowsNT 3.51 [ Msie ]-[ Winnt 351 ]-[ Setup . exe ] 

WindowsNT 4.0 をご利用の場合、 NT のノ ジョンが ServicePack 3 以降にアップ 
グレードされている必要があります。お使いの WindowsNT 4.0 をアップグレード 
していない場合は、 [ Msie ]-[ W 9 X _ nt 40]-[ Nt 4 sp 3] フォルダ内の Readme ファイル 
を参照してアップグレードしてください。 
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EpsonNet WinAssist のインストール 




EpsonNetWinAssist のインストール後に、 OS でプロトコルやサービスを追加 
または削除すると、 EpsonNetWinAssist が正常に動作しなくなることがありま 
す。その場合は、 EpsonNetWinAssist を削除してから，インストールし直して 
ください。 

TCP / IP 印刷を行う場合や， EpsonNetWebAssist を使う場合は，「第4章 
TCP / IP の設定」を参照して TCP / IP の組み込みと設定を行ってから 、 EpsonNet 
WinAssist をインス|ルしてください Q 

EpsonNetWinAssist の削除方法は ， 「EpsonNetWinAssist の削除」 （184 ぺ一 
ジ）を参照してくださし\ 


/ インストール画面の起動 

同梱のプリンタドライバ，ユーテイリテイ CD - ROM をコンピュータにセツトします。 


インス I -ール 

① CD - ROM をセットすると、自動的に 
[ EPSON インストールプログラム] 

が起動します。 

[ネットワークユーティリティのイン 
ストール]を選択した後 、 [EpsonNet 
WinAssist のインストール]を選択し 
て、画面右の[次へ]ボタンをクリッ 
クします。 

② この後は、画面の指示に従ってインス 
卜ーノレします。 




WindowsNT 3.51 をご利用の場合は、[プログラムマネージャ]を開き[アイコン] 
メニューの [ ファイル名を指定して実行]をクリックして以下のコマンドを半角で入 
力し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 

例) D:¥EPSETUP ( D ドライブに CD - R 〇 M をセットした場合） 

Windows 95/98/ NT 4.0 をご利用の場合で [ EPSON インストールプログラム]が 
自動的に起動しないときは、マイコンピュータ内の CD - ROM アイコンをダブル 
クリックします。 
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EpsonNet Win Assist 以外に Windows で使用できるユーティリティは、次のとおりで 

ポィント ■ ネツトワーク上のデバイスを Web ブラウザから管理する EpsonNetWebManager 
(「第11章 EpsonNet WebManager について」 （169 ぺージ）参照） 

- Windows 95/98 で TCP / IP 印刷をするときに使用する EpsonNet Direct Print 
(「第5章 Windows 95/98 印刷」 (37 ぺージ ) 参照） 

-ご利用のコンピュータからプリンタの状態をモニタできる EPSON プリンタウィ 
ンドウ！3 (インストールは「セットアップガイド」を，使用方法は「ユーザーズ 
ガイド」を参照） 


これでインストールは終了です。次のケースに該当する方は、続いて EpsonNet 
WinAssist を使って、ネットワーク I / F に IP アドレスを設定します。「第4章 TCP/IP 
の設定」 （19 ページ）をご覧ください。 

• EpsonNet WebAssist (ネットワーク I / F に組み込まれているユーティリティ）を 
使用する 

• NetWare 5 J で NDPS のリモート （ IP 上で LPR ) 印刷をする 

• Windows 95/98 で EpsonNet Direct Print を使って TCP/IP 印刷をする 

• WindowsNT で TCP/IP ( LPRPort ) 印刷をする 

• EpsonNet WebManager を使って、プリンタを TCP / IP で管理する 
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EpsonNet MacAssist のインストール 


/ インストール画面の起動 

同梱のプリンタドライバ • ユーティリティ CD - ROM をドライブにセットします。 
产 p インス!-ール 

① [ EpsonNetMacAssist ] フォルダをダブ 
ルクリックして開きます。 

② EpsonNet MacAssist のアイコンをド 
ラッグし、 ハー ドディスクに コピーし ま 


EpsonNet MacAssist 


す。 


これでインストールは終了です。次のケースに該当する方は、続いて EpsonNet 
MacAssist を使って、ネットワーク I / F に IP アドレスを設定します。「第4章 TCP/IP 
の設定」 （19 ページ）をご覧ください。 

• EpsonNetWebAssist (ネットワーク I / F に組み込まれているユーティリティ）を 
使用する 

• EpsonNet WebManager を使って、プリンタを TCP / IP で管理する 
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第 4 章 


A 


TCP/IP の設定 

_ y 


ネットワークに接続したプリンタで TCP / IPEP 刷をする 
場合や、ネットワーク I / F の設定に EpsonNet 
WebAssist を使う場合は、この章をご覧になりネット 
ワーク I / F に IP アドレスを設定してください。 


TCP / IP の組み込み . 20ページ 

IP アドレスの設定/変更 . 25ページ 


次のケースに該当する方は、本章にある設定を行って 
ください。 

• EpsonNet WebAssist (ネットワーク I / F に組み込 
まれているユーティリティ）を使用する 

• NetWare 5 J で NDPS のリモート （ IP 上で LPR ) 印 
刷をする 

• Windows 95/98 で EpsonNet Direct Print を使っ 
て TCP / IP 印刷をする 

• WindowsNT で TCP/IP ( LPRPort ) 印刷をする 

• OS /2 Warp で TCP/IP ( Iprportd ) 印刷をする 

• EpsonNet WebManager を使って、プリンタを 
TCP / IP で管理する 
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TCP/IP の組み込み 


ネットワーク I / F に IP アドレスを設定するためには、まずお使いのコンピュータに 
TCP / IP を組み込みます。 


]■ Wmdows 95/98 


Windows 95 の画面で説明します。 



TCP / IP の確認 

[マイコン ピュー タ]の [ コント ロール ノ ゞ ネ 
ル]にある[ネットワーク]アイコンをダ 
ブルクリックし、 [ ネットワークの設定]画 
面の[現在のネットワーク構成]に [ TCP / 
IP ] があることを確認します。 



^ TCP / IP の追加 

し ① [ TCP / IP ] が組み込まれていない場合 
は、手順1の画面で [ 追加]ボタンを 
クリックして[プロトコル]を選択し、 
[追加]ボタンをクリックします。 


②[ネットワークプロトコルの選択]画面 
が表示されます。製造元： Microsoft 、 



ネットワークプロトコル： TCP / IP をク 
リックして追加します。 

③追加した TCP / IP をダブルクリックして 
[ TCP / IP のプロパティ ] を起動し、 IP ア 
ドレスなどの必要事項を設定します。設 
定する IP アドレスについては「困った 
ときは」 （186 ページ）を参照してくだ 



さい。 


® IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値を確認して 
ください。 

ポイント 
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WindowsNT 4.0 



TCP / IP の確認 

[ マイコン ピュー タ]の [ コントロールパ 
ネル ] にある[ネットワーク]アイコンを 
ダブルクリックし、[プロトコル]画面で 
[ TCP/IP プロトコノレ]が組み込まれている 
ことを確認します。 



TCP / IP の追加 

① [ TCP / IP プロトコル]が組み込まれていない場合は、手順1の画面で [ 追加]ボタ 
ンをクリックして、 [ TCP / IP プロトコル]を追加します。画面の指示に従ってくだ 
さい。 

また、 TCP / IP 印刷を行えるようにする場合は、手順1の画面で[サービス]タブを 
クリックし、表示される画面で [ 追加]ボタンをクリックして [Microsoft TCP/IP 
印刷]を追加します。画面の指示に従ってください。 


②インストールが終了してからネットワー 
ク画面で[閉じる]ボタンをクリックす 
ると、 [ MicrosoftTCP / IP のプロパティ] 
画面が開いて IP アドレスを設定できま 
す。設定する IP アドレスについては「困つ 
たときは」 （186 ページ）を参照してくだ 
さい。 

® IP アドレスなどを設定、変更すると 
きは、必ずネットワーク管理者が値を 
ポイント確認してください。 



③インス!-ールが完了したら IP アドレスなどの必要な項目が正しく入力されているこ 
とを確認します。 
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TCP / IP の確認 

[メイン]グループの [ コント ロー ルパネ 
ル ] にある[ネットワーク]アイコンを 
ダブルクリックし、 [ TCP / IP プロトコル 
] が組み込まれていることを確認します。 


TCP / IP の追加 

① TCP / IP が組み込まれていない場合は、 
手順1の画面で [ ソフトウェアの追 
カロ]ボタンをクリックして、 [ TCP/IP 
プロトコルおよび関連コンポーネント 
] を選択します。 

② [Windows NTTCP / IP 組み込みオプ 
シヨン]画面が'表示されるので、[接 
続ユーティリティ]と [ TCP/IP ネット 
ワーク印刷サポート]をチェックしま 
す。この後は画面の指示に従ってくだ 
さい。 



③インストールが終了して、[ネットワークの設定]画面で [0 K ] ボタンをクリック 
すると、 [ TCP / IP の構成]画面が開き IP アドレスなどの必要事項を設定できます。 
設定する IP アドレスについては「困ったときは」 （186 ページ)を参照してください。 


® IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値を確認して 
ください。 

ポイント 


④インス!-ールが完了したら IP アドレスなどの必要な項目が正しく入力されている 
ことを確認します。 
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Macintosh (Open Transport 使用） 


/ AppleTalk の経由先確認 

コントロールパネルで [AppleTalk] アイコンをダブルクリックし、経由先が [Ethernet] 
に設定されていることを確認します。 

^アドレスの設定 

/①コントロールパネルの [ TCP/IP] をダブルクリックします。このとき次の画面が表示 
されたら、[はい]ボタンをクリックしてください。 


〇 現在、 TCP/IP は“切”の状態です。 

TCP/IP を “入” (こするまで、 変更内容を有効にする 
ことはできません。 

このダイアログを閉じた B 寺(こ、 TCP / IP 杏自動]的に 
“入”（こしますか？ 

〔 いい X ]([ はい || 


② IP アドレスなどの必要事項を設定します。 

設定する IP アドレスについては、「困ったときは」 （186 ページ）を参照してくだ 
さい。 


⑦ 

ポイント 


IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値を確認してく 
ださい。 













Ethernet の確認 

コントロール パネルの [ネットワーク ] を起動して、 [EtherTalk] を選択します。 


产 p IP アドレスの確認 

6r コントロールパネルで [MacTCP ] アイコン 
をダブルクリックし、 IP アドレスが設定さ 
れていることを確認します。 



〇アドレスの設定 

^ IP アドレスが設定されていない場合は[詳しく ...] ボタンをクリックして次の画面で 
必要事項を設定してから、手順2の画面で IP アドレスを設定してください。設定する 
IP アドレスについては、「困ったときは」 （186 ページ）を参照してください。 


⑦ 

ポイント 




IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値を確認して 
ください。 
















_ IP アドレスの設定/変更 

コンピュータに TCP / IP を組み込んだら、次にネットワーク I / F に IP アドレスを設定し 
ます。設定方法には次の3つがあります。 

• プリンタの操作パネルから 

• EpsonNetWinAssist/MacAssist から 

• ARP / PING コマンドから 

EpsonNet WebAssist は、上記の方法で設定したネットワーク I / F の IP アドレスを変 
更するときに使用できます。 


本ネットワーク I / F の IP アドレスは、初期値に [192.168.192.168] というプライ 
ベートアドレスが設定されています。 

使用環境によっては、 IP アドレスがこの値と重複する場合があります。その場合 
は、重複している機器の電源をオフにした状態で、ネットワーク I / F の IP アドレ 
フを 穿更 U ブノだ彡い 

ネットワーク I / F の IP アドレスを変更するときは、必ずネットワーク管理者に確 
認してください。 

OS /2 では EpsonNet WinAssist が使えません。 OS /2 で IP アドレスを設定する場 
合は、プリンタの操作バネルまたは ARP / PING コマンド （31 ページ）を使用し 
てください。 


プリンタの操作パネルから 


プリンタの操作パネルから設定する場合の手順を説明します。スイッチの機能について 
は「スイッチの機能」 （7 ページ）をご覧ください。 

/ プリンタの起動 

プリンタの電源をオンにして、操作パネルの液晶ディスプレイに[インサツカノウ]と 
表示されるまで待ちます。 

り 設定メニューの表示 

し 液晶ディスプレイに[ネットワーク I / F セッテイメニュー]と表示されるまで、[設定 
メニュー ] スイッチを押します。 
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^ IP アドレスの取得方法の選択 

^ ①[設定項目]スイッチを1回押すと、[ネットワークセッテイ=シナイ]と表示さ 
れます。[設定値]スイッチを押して、[ネットワークセツテイ=スル]を選択し、 
[設定実行]スイッチを押して確定します。 


® これは、操作バネルからの設定をするかしないかを選択するものです。ここで[シ 
ナイ]を選択した場合、次の手順にある [ IP アドレスセッテイ]が表示されませんの 
ポィント で、 ここでは[スル]を選択し、次の手順へ進みます。 

EpsonNetWinAssist / MacAssist から IP アドレスを設定する場合は，ここでの設定変 
更は必要ありません。 

V_ J 

②[設定項目 ] スイッチを1回押して、液晶ディスプレイに [IP アドレスセッテイ= 
パネル]と表示されることを確認します。 

[パネル]と表示されている場合、手順4へ進みます。 

[ パネル]以外の内容が表示される場合、操作パネルからの IP アドレス設定は無効 
になります。次の③に従って、設定を変更します。 

③ [ 設定値]スイッチを押して、液晶ディスプレイに [ パネル]と表示されたら、 [ 
設定実行]スイッチを押します。 


このとき、液晶ディスプレイの表示は[パネル][ジドウ ][ PING ] の順番で切り替 


わります。それぞれ次の意味を持っています。 


メニュー 

意味 

パネル 

IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの値とし 
て、操作パネルで設定した値を使用する。 

ジドウ 

ネットワーク上にある DHCP サーバから IP アドレスを自動取得す 
る。取得した値は、プリンタのリセットオールまたは電源オフの 
後、起動のたびにネットワークから取得する。 

PING 

ネットワークから、 ARP コマンド、 PING コマンドで設定した IP 
アドレスの値を使用する。設定した値は、プリンタのリセット 
オールまたは電源のオフ/オンを行うと有効になる。 


⑦ 


ポイント 




-[ジドウ]を使用するには、 DHCP サーバが必要です。サーバのない環境では使用 
しないでください。また、設定に関してはサーバの取扱説明書をご覧くださし\ 

- [ P 旧 G ] は、 P 旧 G コマンドから IP アドレスを設定する場合のみ、選択してくださ 
い。 


^2 各アドレスの設定 

TT [設定項目 ] スイッチを1回押すと、液晶ディスプレイに [IP Byte 1] と表示されま 
す。これは、現在の設定項目が IP アドレスの1バイト目であることを示します。[設 
定項目 ] スイッチを押して設定項目を切り替え、各アドレスを設定してください。 


表示される項目 

各項目の意味 

IPBytel /2/3/4 

IP アドレスの1/2/3/4バイト目を設定します。 

SM Byte 1/2/3/4 

サブネットマスクの1/2/3/4バイト目を設定します。 

GWBytel /2/3/4 

ゲートウェイアドレスの1/2/3/4バイト目を設定しま 
す。 
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[設定値]スイッチを押して、アドレスを設定します。 

[シフト]スイッチを押しながら[設定値]スイッチを押すと、設定値の表示が逆戻り 
になります。また、どちらの場合も、スイッチを押し続けることで、値を早く切りかえ 
ることができます。設定を行ったら、[設定実行]スイッチを押して設定を確定します。 
例） IP アドレス 192.1 68.1 00.201 を設定する場合 

①パネルに [IP Byte 1 =0] と表示されたら、 [192] が表示されるまで [ 設定値]スイッ 


チを押します。 



② [設定実行]スイッチを押して [192] を確定します。 

③ [設定項目]スイッチを押して [IP Byte 2] をパネルに表示させ、[設定値]スイッ 
チを押して [168] を設定します。 

④ [設定実行]スイッチを押して [168] を確定します。 

⑤ 残りの[100][201]も同様に確定します。 


プリンタの操作バネルの詳細については「ユーザーズガイド」をご覧ください。 

、ポイント_ 


5 設定の保存 

設定した値は、プリンタの電源のオフ/オンを行うと有効になります。 

Z ： ネットワークステータス シー トの印刷 

リ ネットワークステータスシートに、ネットワーク I/F に設定した IP アドレスが印刷され 
ます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

これで、ネットワーク I/F への IP アドレスの設定は終了です。この後は、次の章を参照 
して、お使いの環境にあった設定をしてください。 


Windows95/98 印刷 

「第5章 

Windows95/98 印刷」 （37 ページ) 

WindowsNT 印刷 

「第6章 

WindowsNT 印刷」 （49 ページ） 

AppleTalk 印刷 

「第7章 

AppleTalk 印刷」 （63 ページ） 

NetWare 印刷 

「第8章 

NetWare 印刷」 (73 ページ) 

OS/2 印刷 

「第9章 

OS/2 印刷」 （125 ページ） 
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EpsonNet WinAssist/MacAssist から 


EpsonNet WinAssist/MacAssist から IP アドレスを設定する場合の手順を説明しま 
す。 

ここでは、 EpsonNetWinAssist の画面を例に説明します。 

/ プロトコルの確認 

Windows95/98/NT をお使いの場合は、 TCP/IP が組み込まれていることを確認しま 
す。 

Macintosh をお使いの場合は、 AppleTalk^ 組み込まれていることを確認します。 

产 p プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

EpsonNet WinAssist/MacAssist の起動 

^ ① Windows95/98/NT4.0 は、 [ スタート ] メニューのプログラム [EpsonNet 
WinAssist] をクリックして起動します。 

WindowsNT3.51 は 、 [EpsonNet WinAssist ( 共通） ] グループの [EpsonNet 
WinAssist] アイコンをダブルクリックして起動します。 

Macintosh は、 [EpsonNetMacAssist] のアイコンをダブルクリックして起動しま 
す。 

②リスト画面で、設定するプリンタを選択して[設定開始]ボタンをクリックしま 
す。 


テ w イス®表示⑻ツール① vina ) 


- In ii x | 


EPSON PrintServer 

モテ％名 

1 _ァト''レス 

1 IP アドレス 

1ネットワ-クアドレス 1 

T ALL 

逢 9^ 

|J»LP- 8200 

XXXXXXXXXXXX 

xxx.xxx.xxx.xxx 


^IPX 

XXXXXXXXXXXX 

xxx.xxx.xxx.xxx 


IT IP 






^_1 」 




フ''ラウす'の起助 1 

設定閉始 1 

ヘルフ泫表示す 5 に (J [F1] ヰ—を押してください。 



準備完 T - 


⑦ 

ポイント 


設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ページ参照）。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (132 ページ、133ページ）で設定すると、表示されます。 
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TCP / IP の設定 

TT [ TCP / IP ] タブをクリックして、各項目を設定します。 


Ell 


'[ills TCP/IP I NetWare | NetBEUI | AppleTalk | 
「 IP 7 T レスの取得方法—— 
r 自動） 


- IP 7 T レス設定—— 

r p 臓こよる設定 

IP ァドレス : [I92 - . [I68 - . \\92~ . [I68 - 

サフ''ネットマスク ： |255~ . I255 - . |25^ . |〇~ 

テ，： I ルトトトゥエィ ： pffi - . I255 - . |255~ . 芦「 


3ーキャンセル j _ヘルプ」 


設定項目 

設定内容 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を、自動/手動から選択します。[自動] 

を選択すると、 DHCP が有効になります。 

[ 手動]を選択したら、下の [ IP アドレス]でアドレスを設定しま 
す。 

• DHCP を使用するには DHCP サーバが必要です。サーバのない 
環境では使用できません。また、設定に関してはサーバの取扱説 
明書をご覧ください。 

• IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管 
理者に値を確認してください。 

• DHCP で IP アドレスを取得する場合は、プリンタの電源を入れ 
るたびに、プリンタドライバ上でプリンタポートの設定を変更す 
る必要があります。 

• TCP / IP 印刷をする場合は、 [ IP アドレスの取得方法]で 

[ 手動]を選択して IP アドレスを設定することをお薦めします。 

• EpsonNet WebAssist を使用する場合は、ネットワーク I / F の 

IP アドレスが URL になります （「 EpsonNetWebAssist から」 

33ページ参照)。 

PING による設定 

ここでの設定はできません。 

ネットワーク I / F の IP アドレスを ping コマンドから設定する場 
合は、操作パネルの [ IP アドレスセッテイ ] で [ PING ] を選択して 
から、 ping での設定を行ってください。 

IP アドレス 

ネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。 

ほかのネットワーク機器や、コンピュータですでに使用されてい 
る IP アドレスと重複しないようにしてください。 

設定するアドレスは、「困ったときは」 （186 ページ）を参照して 
ください。 

初期値は [1 92.168.192.1 68] です。 

サブネツトマスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期値は [255.255.255.0] です。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになるサーバ 
やルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレスを入力しま 
す。 

初期値は [255.255.255.255] です。ルータがない場合は、初期 
値のままにしてください。 
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5 設定の保存 

①[〇 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を 
送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったり 
しないでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック 
してください。詳しくは「バスワードについて」（134ベージ、142ベージ）を参照 
ポイントしてくださし、 

工場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 



②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更 
新]をクリックして、設定値を確認してください。 

么 ネットワークステータス シー トの印刷 

ネッ トワークステータスシートに、 ネッ トワーク I / F に設定した IP アドレスが印刷さ 
れます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

これで、ネットワーク I / F への IP アドレスの設定は終了です。この後は、次の章を参 
照して、お使いの環境にあった設定をしてください。 


Windows 95/98 印刷 

「第5章 

Windows 95/98 印刷」 （37 ページ) 

WindowsNT 印刷 

「第6章 

WindowsNT 印刷」 （49 ページ） 

AppleTalk 印刷 

「第7章 

AppleTalk 印刷」 （63 ページ） 

NetWare 印刷 

「第8章 

NetWare 印刷」 （73 ページ） 

OS /2 印刷 

「第9章 

OS /2 印刷」 （125 ページ） 
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マンドから 


ネットワーク I / F の IP アドレスを、 ARP / PING コマンドから設定する方法を説明します。 
OS /2 をお使いの場合は EpsonNetWinAssist が使用できませんので、 ARP / PING コマ 
ンドでネットワーク I / F に IP アドレスを設定します。 

このコマンドは、 Windows 95/98/ NT に TCP / IP が正常に組み込まれ、設定されてい 
る場合に使用できます。 

この方法は、ネットワーク I / F と同じセグメント内のホストでのみ使用できます。 


® 次の操作の前に、操作バネルの [ IP アドレスセツテイ]で [ PING ] が選択されているこ 

とを確認してください（「プリンタの操作バネルから」25ぺージ参照）。 [ PING ] が選 
ポイント択されていない場合は、 ARP / PING コマンドからの IP アドレス設定ができません。 


ここでは、ネットワーク I / F の IP アドレスを192.168.100.201(プライべ一トアド 
レス）に設定する場合の設定例を説明します。 

/ デフォルトゲートウェイアドレスの設定 

「 TCP / IP の組み込み」 （20 ページ）の説明を参照して、 ARP / PING コマンドからの設定 
に使うコンピュータに、ゲートウェイアドレスを設定します。 

• ゲート ウェイになる サーバ やルータがある場合、そのサーバやルータのアドレスを 
入力します。 

• ゲートウェイがない場合は自分自身のコンピュータの IP アドレスをゲートウェイア 
ドレスに入力します。 

e } プリンタと MS-DOS プロンプトの起動 

^ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにし、コンピュータで [ MS - DOS ブロン 
プト ] を起動します。 

〇最寄りのコンピュータへの ping コマンド実行 
^ 最寄りの動作中コンピュータ、またはルータやゲートウェイがあればそれらに対して 
ping コマンドを実行します。設定に使用しているコンピュータ以外の機器に対し 
て、 ping コマンドを実行してください。 

書式） ping_ 最寄りのコンピュータなどの IP アドレスしは半角スペース） 

例） IP アドレス192.168.100.101のコンピュータがある場合 
C:¥>ping_ 192.168.100.101 

ping コマンドが成功すると 、 「Reply from 1 92.1 68.100.101: bytes =32 time <10 ms 
TTL =255 J というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します）。 
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y 7 arp コマンド実行 

arp コマンドを実行して、ネットワーク l / F に設定したい IP アドレスを、ネットワー 
ク I / F の MAC アドレスと関連付けます。 


⑦ 


ポイント 


IP アドレスは、ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用されてい 
る IP アドレスと重複しないようにしてください。 

MAC アドレスは、ネツトワークステータスシートで確認できます。 


書式） arp_-s_ ネットワーク I/F に設定したい IP アドレス_ネットワーク 
I/F の MAC アドレスしは半角スペース） 



5 ネットワーク l/F への ping コマンド実行 

ping コマンドを実行して、ネットワーク I / F の IP アドレスを設定します。 

書式） ping_ 手順4でネットワーク I/F に設定した IP アドレス 
(_ は半角スペース） 

例） C:¥>ping_1 92.168.1 00.201 

ping コマンドが成功すると 、 rReplyfrom 1 92.1 68.1 00.201 : bytes =32 time <10 ms 
TTL =255 J というメッセージが表示されます （ time などの値は変動します）。 

ここで表示された IP アドレスが1 92.1 68.100 .201 であることを確認します。 

® - ここで 「 timeout」 などのメッセージが表示された場合、 IP アドレスは正しく登 
録されていません。手順3に戻って、再度設定をしてください。 

ポィント ■ ping コマンドでは，サブネットマスクとデフォルトゲートウェイは変更できま 
せん。これらを変更する場合は、ブリンタの操作バネル、 EpsonNeWinAssist/ 
MacAssist/WebAssist のいずれかを使用してくださし、。 

V_/ 


^ネット ワークステータスシー トの印刷 

\ J ネッ トワークステータスシートに、 ネッ トワーク I / F に設定した IP アドレスが印刷さ 
れます。ここで IP アドレスが正しく設定できたことを確認します。 

これで、ネットワーク I / F への IP アドレスの設定は終了です。この後は、次の章を参 
照して、お使いの環境にあった設定をしてください。 


Windows 95/98 印刷 

「第5章 

Windows 95/98 印刷」 （37 ページ) 

WindowsNT 印刷 

「第6章 

WindowsNT 印刷」 (49 ページ） 

AppleTalk 印刷 

「第7章 

AppleTalk 印刷」 （63 ページ） 

NetWare 印刷 

「第8章 

NetWare 印刷」 （73 ページ） 

OS /2 印刷 

「第9章 

OS /2 印刷」 （125 ページ） 
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EpsonNet WebAssist から 


このページは、 EpsonNet WebAssist を使ってネットワーク I/F の TCP/IP 情報を変更 
する場合にのみこ覧ください。 

ネットワーク I/F の IP アドレスを変更する場合は、 EpsonNet WinAssist/EpsonNet 
MacAssist や ARP/PING コマンドのほかに、 EpsonNet WebAssist を使うことができ 
ます。 


r ^ 

® - お使いのコンピュータに Web ブラウザをインストールしてください（「動作環 
境」14ぺージ参照)。 

ポィント ■ コンピュータとネットワーク I/F に TCP/IP が正しく設定されていることを確認し 
てください。 

- EpsonNetWinAssist/MacAssist と EpsonNet WebAssist から、同時に同じネット 
ワーク I / F に対して設定をしないでください。 

-お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使い 
のブラウザおよび 0 S のマニュアルを参照してください。 

-お使いの Web ブラウザの設定を、ネットワーク I/F に定した IP アドレスに対 
してプロキシを使用しない設定にしてください。 


/プリンタの起動 

f ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 


ウ EpsonNet WebAssist の起動 

EpsonNetWinAssist から起動する方法と、ブラウザから起動する方法があります。 

• EpsonNet WinAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して[ブラウザ 
の起動 ] ボタンをクリックします。 

• ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。このとき、 
EpsonNet WinAssist は起動しないでください。 

書式） http:// ネットワーク I/F の IP アドレス/ 

例） http://192.168.100.201/ 
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^ TCP / IP の設定 

^ メニューの[設定卜[ネットワーク]にある [ TCP / IP ] をクリックして、各項目を設定 
します。 


@ IP アドレスなどを設定、変更するときは、必ずネットワーク管理者が値を確認して 
ください。 

ポイント 

V _ J 


墨 Epson Net Web Assist Rev.XXXX- Microsoft Internet Explorer 


ファイル©編集©表示邸移勒迫）お気に入り⑻ヘルブ妙 

戻 t ▼ ぶ ▼ 笤 S Bl 


ぉ、息り 


アドレス pihttp://XXX.XXX.XX.XX 


▼j \\_M 




NetBEUI 

S.NMP 


プリンタ 


雖 

印刷 

ゴンタモード 


ネットワーク 

NetWare 

TCP/IP 

AppleTalk 

NetBEUI 

SNMP 

4 オプション 
苷珅若牾報 
リセット 
バ7ワード 


IP ァドレスの取得方法 | Panel 
IP アドレス 
サブネットマスク 「 255.255.255.0 


■ |XXX.XXX.XX.XX 


デフオルトゲートウェイ 1255.255.255 255 


d 


跑イントラネット y - ン 


設定項目 

設定内容 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を、 Panel / Auto から選択します。 

Auto を選択すると、 DHCP が有効になります。ここでアドレ 
スを設定する場合は、 Panel を選択してください。 

DHCP を使用するには DHCP サーバが必要です。サー 
バのない環境では使用できません。また、設定に関し 
てはサーバの取扱説明書をご覧ください。 

IP アドレス 

ネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。 

ほかのネットワーク機器やコンピュータですでに使用 
されている IP アドレスと重複しないようにしてくださ 
い。設定するアドレスは、「困ったときは」 （186 ページ）を 
参照してください。 

サブネツトマスク 

サブネットマスクを入力します。 

初期値は [255.255.255.0] です。 

デフオルト 
ゲートウェイ 

ゲートウェイアドレスを入力します。ゲートウェイになる 
サーバやルータがある場合は、サーバやルータの IP アドレス 
を入力します。 

初期値は [255.255.255.255] です。ルータがない場合は、 
初期値のままにしてください。 
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設定の保存 

V ①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。 

パスワードは、 EpsonNetWinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。パスワー 
ドの設定方法は、「パスワード」 （168 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていませんので、以下の画面は 
表示されません。 


ネットワークパスワードの入力 


器正情報を入力してください。 

リソース： administrator 

ユ-ザ-名 ( U ): | 

パスワ-ド(丘)： |*** 

厂このパスワードを保存 t る迄） 



.........0K.：J 

キやンセル J 


入力不要 
パスワード入力 


②「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新は終了で 
す。このメッセージが表示されるまで、 EpsonNetWebAssist を終了したり、印刷 
データをプリンタに送ったりしないでください。 



設定は正常に更新されました！ 

設定を有効にするためにはリセットの送信 
またはプリンタの電源の再投入をしてください。 

|今州 t 外| 


fejr 「 II 廟イントラネットリ-ン 


③その後設定を有効にするため、画面のメッセージに従ってリセットをしてください。 


® ip アドレスを変更した場合は、ここでリセットすると今回設定した ip アドレスが有 
効になります。引き続き EpsonNet WebAssist を使う場合は 、 EpsonNetWebAssist 
ポイントの再起動が必要です。設定した IP アドレスを URL に入力し 、 Epson Net WebAssist 
を再起動してください。 


以上で設定は終了です。 
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第 5 章 


A 


Windows95/98 印刷 

_ y 


この章では、ネットワークに接続したプリンタを、 
Windows 95/98 で使用する際の設定方法を説明しま 
す。 

TCP/IP 印刷 . 38ページ 

NetBEUI 印刷 . 43ページ 

対応するシステムは次のとおりです。 

• EpsonNet Direct Print を使っての TCP/IP ( LPR ) 
印刷 

• Microsoft Windows Network ( NetBEUI ) 

プリンタ共有による印刷に対応します。 
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TCP/IP 印刷 


Windows 95/98 は TCP / IP での LPR 印刷システムを持たないため、標準での TCP/IP 
印刷はできませんが、本製品付属のユーティリティ 、 EpsonNet Direct Print を使って 
エプソン製プリンタへの TCP/IP ( LPR ) 直接印刷ができます。 


EpsonNet Direct Print について 


EpsonNet Direct Print は、 Windows 95/98 から TCP/IP ( LPR ) 印刷を行うためのソ 
フトウェアです。ソフトウェアをインス I ルして LPR プリンタを設定することによ 
り、 LPR 直接印刷が可能になります。 

動作環境 

-旧 M PC / AT 互換機、 NEC 製 PC -9801 シリーズおよびその互換機 
• Windows 95、 Windows 98 


EpsonNet Direct Print のインストール 


まず 、 EpsonNet Direct Print をインストールします。ネツトワークに接続され、 TCP / 
IP が正しく設定されているコンピュータにインストールしてください。 TCP / IP の設定 
については「第4章 TCP / IP の設定」 （19 ページ）をご覧ください。 

/ インストール画面の起動 

同梱のプリンタドライバ•ユーティリティ CD - ROM をドライブにセツトします。自動 
的に [ EPSON インストールプログラム]が起動します。 


© [ EPSON インストールプログラム]が自動的に起動しない場合は、マイコンビュー 
夕内の CD - ROM アイコンをダブルクリックします Q 

ポイント 

V_ J 
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2 


インストール 

①[ネットワークユー ティリティのインス 
卜ール]を選択した後 、 [EpsonNet 
Direct Print のインストール]を選択し 
て、画面右の[次へ]ボタンをクリック 


します。 


②この後は、画面の指示に従ってインス 
卜ーノレします。 





« EPSON ネットワークユーティリティインストールフログラム〉〉 



〇 Windows の再起動 

^ インス I ^ールが終了したら、コンピュータを再起動します。 

コンピュータを再起動すると、 LPR 直接印刷機能が使えるようになります。続いて次 
ページを参照し、プリンタを設定してください。 
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プリンタの設定 


LPR 印刷を行うプリンタを設定します。設定には、[ネットワークコンピュータ]か 
らと、[プリンタの追加]からの2通りの方法があります。 



「 IP アドレスの設定/変更」 （25 ぺージ ） を参照して，ネットワーク I / F の IP ア 
ドレスを設定しておいてください。 IP アドレスが未設定および初期値 
(192.168.192.168) の場合は、 [ EPSON _ LPR ] で検索できません Q 

検索される LPR プリンタは、同ーネットワーク上にあるもののみです。 

ここで作成したプリンタは、 Windows のプリンタフオルダ内でプリンタアイコ 
ンをダブルクリックしたときに表示される画面から、印刷の一時停止、印刷の 
中止、印刷中のジョブ削除をすることはできません。 


ネットワークコンピュータから 



EPSON プリンタ画面の起動 
① Windows の [ ネットワークコンピュー 
夕]画面を開きます。 

EPSON の LPR ネットワークコンビュー 
夕のグループアイコン [ Epsonjpr ] が 
表示されます。 



2 


② [ Epsonjpr ] 画面を開くと、コンピュー 
夕と同ーセグメントにある、 TCP / IP の 
設定された EPSON プリンタが、次の形 
式で表示されます。 

ネットワーク I / F の IP アドレス（プリ 
ンタ名） 


プリンタの設定 



①印刷に使うプリンタを選択して、ダブルクリックします。 


②プリンタウィザードが起動します。画面の指示に従って、プリンタドライバをイン 
ス I ルします。 
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[ プリンタの追加]から- 

ルータの外にあるプリンタを追加する場合 

EpsonNet Direct Print では、ルータを超えたプリンタが検索できませんので、ネット 
ワーク I / F の IP アドレスを直接指定します。 

/ [プリンタの追加]の起動 

[マイコン ピュータ]の[プリンタ]画面で、[プリンタの追加]をダブレクリックします。 
产 p プリンタの追加 

し ①[ネットワークプリンタ]を選択します。 


②[ネットワークパスまたはキューの名前] 
で、次のパスを入力します。後は、画面 
の指示に従ってインストーノレします。 
書式） ¥¥ Epson _ lpr ¥ 追加するプリン 
夕のネットワーク I / F の IP アド 
レス 

例） ¥¥ EPS 0 N _ LPR ¥1 63.131 .44.200 
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EpsonNet Direct Print の削除 


/ 削除画面の起動 

[マイコンピュータ]の [ コントロールパネル]にある、[アプリケーシヨンの追加と 
削除]画面を開きます。 


〇削除 

C 0 [セットアップと削除]画面で [ EpsonNetDirectPrint ] を選択して、[追加と削除] 
ボタンをクリックします。 

「’ EpsonNet Direct Print s とそのすべてのコンポーネントを削除しますか？」とい 
うメッセージが表示されるので、 [ はい]をクリックします。 

削除が終了したら、コンピュータを再起動してください。 


EpsonNetDirectPrint と EPSON プリンタウィンドウ！2※の両方をインストールし 
ているコンピュータでは、 EPSON プリンタウィンドウ！2の削除は行わないでくだ 
注意 さい 。 EpsonNet Direct Print が正常に動作しなくなる恐れがあります。 

もし、上記の環境で EPSON プリンタウィンドウ！2を削除して 、 EpsonNet Direct 
Print から正常に印刷できなくなってしまった場合には ， EpsonNet Direct Print を再 
インスト_ルしてくださし\ 

V _ J 


系本プリンタ以外の EPSON プリンタをご購入された際に、添付されている場合 
があります。 

本プリンタには、 EPSON プリンタウインドウ！3が添付されています。 
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NetBEUI 印刷 


クライアントとプロトコルの組み込み 


お使いのコンピュータに、 NetBEUI での印刷に必要な プロ トコルをインス!-ールしま 
す。 

Microsoft ネットワーククライアントの組み込み 

① [マイコン ピュー タ]の[コント ロール ノぺ 
ネル]にある [ ネットワーク ] アイコン 
をダブルクリックして起動し、 [ ネット 
ワークの設定]画面で[追加]ボタンを 
クリックします。 

[現在のネットワーク構成]に [Microsoft 
ネットワーククライアント]がある方は 
追加不要です。 

② [クライアント]を選択し、[追加]ボタ 
ンをクリックして、 [Microsoft ネット 
ワーククライアント]を追加します。 

NetBEUI プロ トコルの組み込み 

① [マイコン ピュー タ]の[コント ロール ノぺ 
ネル]にある [ ネットワーク ] アイコン 
をダブルクリックして起動し、 [ ネット 
ワークの設定]画面で[追加]ボタンを 
クリックします。 

[現在のネットワーク構成]に [ NetBEUI ] 

がある方は追加不要です。 

② [プロ ト コル ] を選択し、 [ NetBEUI ] を追 
加します。 
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ネットワーク I / F の NetBEUI 設定の初期値は次のとおりです。初期値のままでも使用 
できますが、設定値を変更する場合は 、 EpsonNet WinAssist または EpsonNet 
WebAssist を使用します。 

• NetBIOS 名 : EPxxxxxx 

• ワークグループ名 : WORKGROUP 

• デバイス名 : EPSON 


EpsonNet WinAssist から 

まず、設定に使うコンピュータに TCP/IP (「 TCP / IP の組み込み」 （20 ページ）参照） 
または IPX を組み込んで設定します。その後、次の設定をします。 

/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

EpsonNet WinAssist の起動 

① [ スタート]メニューのプログラム [EpsonNet WinAssist ] をクリックして起動し 
ます。 

②リスト画面で設定するプリンタを選択して、[設定開始]ボタンをクリックしま 
す。 



⑦ 

ポイント 


設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ページ参照）。 

ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場 
合、モデル名が表示されないことがあります。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (132 ページ、133ページ）で設定すると、表示されます。 
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NetBEUI の設定 

^ [ NetBEUI ] タブをクリックして、各項目を設定します。 


ネットワ—りトドのフティ 


'\m | TCP/IP | NetWare NetBEUI | AppleTalk | 

基本情報 

NetBIOS 名 ： |EPXXXXXX 

ワ - 妙 ' ル^^名 : (WORKGROUP 

テ')、''ィス名 : |EPSON 



キャンセル」 



設定項目 

設定内容 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上の 
コンピュータ名にあたります）を、半角英数15文字以 
内で入力します。 

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しない 
ようにしてください。 

初期値： EP ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6桁 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ 
名またはドメイン名を、半角英数15文字以内で入力し 
ます。 

デバイス名 

プリンタのデバイス名を、半角英数12文字以内で入力 
します。 

LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使用できません。 


設定の保存 

①[〇 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリックし 
てください。詳しくは「バスワードについて」（134ページ）を参照してくださし\ 
^ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

yy ントサ — a '' への卩ク''インー 

現在:^ントサ-ル 1こ設定されて I る管理者用ハプトト节入力じ？: く 
ださい。 


変更..._ 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設定値を確認してください。 
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EpsonNet WebAssist から 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータに Web ブラウザをインストールしてください（「動作環 
境」 14 ぺージ参照)。 

コンピュータとネットワーク I/F に TCP/IP が正しく設定されていることを確認 
してくださし\ 

お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使 
いのブラウザおよび 0 S のマニュアルを参照してください。 

お使いの Web ブラウザの設定を、ネットワーク I/F に設定した IP アドレスに対 
してプロキシを使用しない設定にしてください。 


/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

^ EpsonNet WebAssist の起動 

^ EpsonNetWinAssist から起動する方法と、ブラウザから起動する方法があります。 

• EpsonNet WinAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して [ ブラウ 
ザの起動]ボタンをクリックします。 

• ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。このとき、 
EpsonNet WinAssist は起動しないでください。 

書式） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http ://192.168.100.201/ 

〇 NetBEUI の設定 

^ メニューの[設定]-[ネットワーク]にある [ NetBEUI ] をクリックして、各項目を設 
定します。次ページを参照して設定してください。 


ファイル © 編集 © 表示秘移觔ね）お気に入りが)ヘルブ妙 
戻る 進む 中止 更新 




I-ID 

翁 ⑤ 

検索 お気に入り 


」アドレス http://XXX.XXK.XX.XX 


リンク 




SNMP 


鏽ブリンタ 


NetBEUI 
NetBIOS 名 


[Enable ▼] 


印刷 


||EPXXXXXX 


づ IJV 今千ード 

イノ： y —フエつ又 

ネット ワーク 

NetWare 

TCP/IP 

ftppleTalk 

NetBEUI 

SNMP 

鏽オプション_ 


ワークグルーブ名 |W0RKGR0UP 
デハイス名 ]|EPS0N 


zl 


mr 


赵イントフネットソーン 
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設定項目 

設定内容 

NetBEUI 

[ Enable ] を選択します。 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上の 
コンピュータ名にあたります）を、半角英数15文字以 
内で入力します。 

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しない 
ようにしてください。 

初期値： EP ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6桁 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ 
名、またはドメイン名を、半角英数15文字以内で入力 
します。 

デバイス名 

プリンタのデバイス名を、半角英数12文字以内で入力 
します。 

LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使えません。 


^ 設定の保_存 

f ①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。 

パスワードは、 EpsonNetWinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。パスワー 
ドの設定方法は「パスワード」 （168 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていませんので、以下の画面は 
表示されません。 




1 S 証惟報を入力してください。 I ；；' 0 K ' | 

キャンセル| 

, JV w / k : administrator 


ユ-ザ-名 < ii ) : | 

パスワード (£>: 卜** 

人カイ、要 

- —? n _ 1 -h 

r このパスワード射呆存 t る迄） 

八スワ ト人刀 


②「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新は終了で 
す。このメッセージが表示されるまで、 EpsonNetWebAssist を終了したり、印刷 
データをプリンタに送ったりしないでください。 


匕 1 杯卿勵爾游^關 -inixi 

J ファイル0編集 (£) 表示⑼移觔 ◎) お気に入り⑻ヘルブ (id) kM 

| ゃ ，— ▼ © 0 Q I 翁 Si 

j 戻る 進む f 止 更新 ホーム 検索 お気に入り 

j ァドレス險 http://XXX.XXX.XX.XX ▼] [J リンク ] 



設定は正常に更新されました！ 


設定を有効にするためにはリセットの送信 
またはプリンタの電源の再投入をしてぐ；!さい。 


■ 今すぐリセ讣 ■ 



③その後設定を有効にするため、画面のメッセージに従ってリセットをしてください。 
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プリンタをクライアントで使用するために、ネットワークに接続したプリンタの設定 
をします。 


/ [プリンタの追加]起動 

①[マイコン ピュータ]の[プリンタ]ウ 
インドウから[プリンタの追加]アイコ 
ンをダブルクリックします。 

②右の画面で[ネットワークプリンタ]を 
選択します。 




② 


③ 


表示されるリストから設定するプリン 
夕を選択して、 [0 K ] ボタンをクリック 
します。 

参照できない場合は(日)の画面に民つ 
て、[ネットワークパスまたはキュー 
の名前]欄に次のように入力します。 
¥¥(ネットワーク I / F の NetBIOS 名） 

¥(ネットワーク I / F のデバイス名） 



この後は画面の指示に従って設定してください。 
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第 6 章 

WindowsNT 印刷 


A 



この章では、ネットワークに接続したプリンタを、 
WindowsNT で使用する際の設定方法を説明します。 

TCP/IP 印刷 . 50ページ 

NetBEUI 印刷 . 55ページ 

対応するシステムは次のとおりです。 

• WindowsNT3.51、4.0 

• LPRPort(TCP/IP) 

• Microsoft Windows Network(NetBEUI) 

プリンタ共有による印刷に対応します。 
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_TCP/IP 印刷 

TCP/IP の LPR Port 印刷ができます。 


It LPR Port での接続 


WindowsNT4.0 

/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 


ネッ トワークサービスの 確認 

[マイコンピュータ]の [ コントロールノゞ 
ネル]にある[ネットワーク]をダブルク 
リックして、[サービス]画面に 
[MicrosoftTCP/IP 印刷 ] があることを確 
認します。 

[Microsoft TCP/IP 印刷]がない場合は、 

[ 追加 ] ボタンをクリックして追加しま 
す。画面の指示に従ってください。 


〇プリンタを LPR Port で接続 

i ①[マイコン ピュータ]の[プリンタ] ウイ 
ンドウで[プリンタの追加]をダブルク 
リックします。 


右の画面で[このコンピュータ]を選択 


し、[次へ」ボタンをクリックします。 


②[ポートの追加]ボタンをクリックし 
ます。 
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③[プリンタポート]画面が表示されるので、 [LPRPort] を選択し、 
[新しいポート ] ボタンをクリックします。 




[ LexmarkTCP/IP Network Port ] は使用できません ( 


④ [LPR 互換プリンタの追加]画面が表示され ます。 [Ipd を提供して いる サーバの名 
前またはアドレス]に、ネットワーク I/F の IP アドレスを入力し、[〇 K] ボタンを 
クリック します。 あとはメッセージに従ってプリンタドライバをインスI-ールして 
ください。 
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Windows NT3.51 


/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 


2 

3 


プリンタドライバのインス I -ール 

プリンタ本体マニュアルを参照して、プリンタドライバをインスI^ールします。 


ネットワークソフトウェアの確認 
①[メイン]グループの[コントロール 
パネル]にある[ネットワーク]を 
ダブルクリックして、 [Microsoft 
TCP/IP 印刷]が組み込まれているこ 
とを確認します。 


コンビ； l-9 名： KAERU.NT351J | 変更迫 )…| 

ワ - クヂ ) k ア： WORKGROUP 変更 (£).._ | 



組み込まれているネヲトワ-ラ V フトウ I ア ( 座)： 


3Com Etherlink III 7T7 タドラ仆、、 I 

V フトウ I アの追加 ®…| 

| 0K 

NetBEUI ァロト： 

NetBIOS 09 -フ 117 

NWLink IFWSPX 互換トラ ：* If -卜 < 

アダ、アグかド ' の追加 ® ... | 

I キ iotz ル | 


1 )V'OK'(B)... I 

組み込まれているアデア 9 力 - 卜 '' (A): 

構成 ®… 

[113Com Etherlink III アデア 9 

| 更新仙 | 

| ネットヮ-雕 "| 

1C 削除 (g) MW 

ヘルァ ( 且） 1 

説明 (I): [Microsoft TCP/IP 印刷 




② [MicrosoftTCP/IPEP 刷]がない場合は、 
[ ソフトウェアの追加]ボタンをク 
リックして [TCP/IP プロトコルおよび 
関連コンポーネント]を選択します。 



ネットワークソフトウェ7(过)： r 続行 | 


' キャンセル 

組み込むソフトウェアコンポーネントを選択してくださ 1 - 1 

い。ペンダのディスクを使用する場合(3、くその他〉を選 I — 一一 I 
択してください。 I _ へルァ他 _I 


③ [WindowsNTTCP/IP 組み込みオプシヨ 
ン]画面が表示されるので、[接続ユー 
ティリティ]と [TCP/IP ネットワーク印 
刷サポート]をチェックします。 

この後は画面の指示にしたがってくだ 
さい。 



コノボーネノト： ファイルサイズ: 


TCP/IP イン 5- ネットワ~クプロトコル 

526KB 

区!接皖ユ-ティリ亍ィぬ） 

229KB 

□ SNMP サ-ビス CS) 

125KB 

冈 ITCP/IP .糸;トワこク印刷 ft ボ ：T h©j 

61 KB 

□ FTP サーパーサービス (E) 

95KB 

□ 簡易 TCP/IP サービス (P 

23KB 


必要な容曼 816KB 
空き容量 141.000KB 

□ DHCP 自動)梅成を有効にする (E) 


TCP/IP ネットワーク印刷サボートは UNIX 印刷キューを直接共有し、印刷できるよ 
うにするか、または TCP/IP を使用してネットワークプリンタに直接掊続できるよう 
にします0 
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プリンタを LPR Port で接続 
¥① プリンタを作成します。 

[メイン]ク V レープの[プリント マネージャ] の[プリンタ ] メニューから、[プリ 
ンタの作成]を選択します。 

[プリンタ名]を入力し、[ドライバ]を選択します。プリンタ名は NT 上のプリン 
夕名を入力します。 

このプリンタを他のコンピュータと共有する場合は[ネットワークで共有]チェッ 
クボックスにチェックマークを入れ、共有名と設置場所を入力します。設置場所は 
入力しなくてもかまいません。 



② プリンタを LPR Port で接続します。 

①の画面の[印刷先]リストボックスから、[その他]を選択します。 

③ [印刷先]画面が表示されますので 、 [LPR Port ] を選択し、[〇 K ] ボタンをクリック 
します。 
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⑤ [ プリンタの作成]画面で [ 印刷先]が [ IP アドレス：プリンタ名]という表示に 
なれば設定は完了です。 


ifi 1 111 ii 1 

ブリンタ名 (N): |LP- 960 OS I I 0K 

ドライバ (D): IEPS0N LP-9600S |±l 

キ 1 〇乜ル 

-1 

設定 (U) … 

□7L d ^^U. I - ) 

1 - 1 1 詳細 (!) … 

印刷先 (i) : 隱繼酬 ± | 

杧 - 卜設定迫 )…1 

1 ヘルァ (H) 


共有名⑻： ILP-9600S | 


設置場所 a): | | 



® [ 共有名]に設定したブリンタ名は、クライアントがプリンタを利用するときに必要 
です。共有名をクライアントに知らせてください。 

ポイント 

Vs _ J 


5 スプールディレクトリのアクセス権を変更する 

WindowsNT 3.51 Server で共有プリンタを作成した場合、 スプール ディレクトリのア 
クセス権を変更する必要があります（ファイルシステム NTFS を選択したとき）。 

①ファイルマネージャを起動し、カーソルを 

¥ WINNT 35¥ SYSTEM 32¥ SP 00 L¥PRINTERS に合わせます。 

②メニューから[セキュリティアクセス権]を選択します。 

③グループ [ Everyone ] のアクセス権を[追加と読み取り （ RWX ) ( RX )] に変更し、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 



テイ レクトリ Q : C : ¥WINNT35¥system32¥spooI¥PRINTERS 
所有者 ©): Administrators 

□ サブデイレクトリのアクセス権を置き換える ( 巨） 

13 既存ファイルのアクセス権を置き換える (£) 


名前 (M): 

# Administrators 

フルコンドロール 

f% CREATOR OWNER 

文書の管理 

^ Power Users 

フルコン r ロール 


アクセス 権の種類 (I): 11 —— | ± I 

[ OK II キ t ン t ル 1 I 追加 [ 削除 (R) J [w°(H) I 


54 WindowsNT 印刷 





_NetBEUI 印刷 


^^■1 p NetBEUI プロトコルの組み込み 


WindowsNT4.0 

/ ワークステーションサービスの組み込み 
[マイ コンピュータ] の [ コン トロー ルパネル 
] にある[ネットワーク ] アイコンをダブルク 
リックし、 [ サービス]画面で [ 追加]ボタン 
をクリックして [ ワークステーション]を追加 
します。 

[ワークステーション]がある場合は追加不要 
です。 


NetBEUI プロトコルの組み込み 

[ マイコンピュータ]の [ コントロールノ ゞ ネ 
ル]にある[ネットワーク]アイコンをダブ 
ルクリックし、[プロトコル]画面で 
[ 追加 ] ボタンをクリックして [NetBEUI プ 
口トコノレ]を追加します。 

[NetBEUI プロトコル]がある場合は追加不 
要です。 
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WindowsNT3.51 


/ ワークステーションサービスの組み込み 

① [ メイン]グループの[コントロールノ ゞ ネル]にある [ ネットワーク]を起動して、 
[ネットワークの設定 ] 画面の[組み込まれているネットワークソフトウェア]に 
[ ワークステーション ] があることを確認します。 

②[ワークステーション]がない場合は、[ソフトウェアの追加]ボタンをクリッ 
クして追加します。 



NetBEUI プロトコルの組み込み 

① [メイン]グループの[コントロールパネル]にある [ ネットワーク]を起動して、 
[ネットワークの設定 ] 画面の[組み込まれているネットワークソフトウェア]に 
[NetBEUI プロトコル]があることを確認します。 

② [NetBEUI プロトコル]がない場合は、[ソフトウェアの追加]ボタンをクリッ 
クして追加します。 
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ネットワーク I / F の NetBEUI 設定の初期値は次のとおりです。初期値のままでも使用で 
きますが、設定値を変更する場合は、 EpsonNetWinAssist または EpsonNetWebAssist 
を使用します。 

• NetBIOS 名 ： EPxxxxxx 

• ワークグループ名 : WORKGROUP 

• デバイス名 : EPSON 


EpsonNet WinAssist から 

まず、設定に使うコンピュータに TCP/IP (「 TCP / IP の組み込み」 （20 ページ）参照) 
または IPX を組み込んで設定します。その後、次の設定をします。 

/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

/p EpsonNet WinAssist の起動 

し ①[スタート]メニューのプログラム [ EpsonNetWinAssist ] をクリックして起動しま 
す。 

②リスト画面で設定するプリンタを選択して、[設定開始]ボタンをクリックします。 



⑦ 

ポイント 


設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ぺージ参照）。 

ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場合, 
モデ) レ名が表示されないことがあります。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (132 ページ、133ページ）で設定すると、表示されます。 
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NetBEUI の設定 

^ [ NetBEUI ] タブをクリックして、各項目を設定します。 



1 吾報 | TCP/IP | NetWare 

NetBEUI | AppleTalk | 


NetBIOS 名 

: (EPXXXXXX 


ヮ-クゲル-フ。名 

: IWORKGROUP 


テ W ス名 

: [EPSON 



__ ....... 0K .J ー キャン tz ル」 ■ ヘルプ I 


設定項目 

設定内容 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上の 
コンピュータ名にあたります）を、半角英数15文字以 
内で入力します。 

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しない 
ようにしてください。 

初期値： EP ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6桁 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ 
名またはドメイン名を、半角英数15文字以内で入力し 
ます。 

デバイス名 

プリンタのデバイス名を、半角英数12文字以内で入力 
します。 

LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使用できません。 


^ 2 設定の保存 

¥① [0 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を 
送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったり 
しないでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック 
してください。詳しくは「バスワードについて」（134ページ）を参照してくださ 
ポィントい。工場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

V_ J 



フツントサ-ハぐへのロケイン 

現在：^ントサ'■ハ1こ設定されて L 、る管理者用ハ*スワ-卜そ入力してく 



OK | キャンセル | _変更. 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更 
新]をクリックして、設定値を確認してください。 
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EpsonNet WebAssist から 



お使いのコンピュータに Web ブラウザをインストールしてください（「動作環 
境」14ぺージ参照)。 

コンビュータとネットワーク I / F に TCP / IP が正しく設定されていることを確認し 
てください。 

お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使い 
のブラウザおよび 0 S のマニュアルを参照してください。 

お使いの Web ブラウザの設定を、ネットワーク I / F に設定した IP アドレスに対 
してプロキシを使用しない設定にしてください。 



/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

/p EpsonNet WebAssist の起動 

EpsonNetWinAssist から起動する方法と、ブラウザから起動する方法があります。 

• EpsonNet WinAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して [ ブラウザ 
の起動]ボタンをクリックします。 

• ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。このとき、 
EpsonNet WinAssist は起動しないでください。 

書式） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http ://192.168.100.201/ 

〇 NetBEUI の設定 

^ メニューの[設定]-[ネットワーク]にある [ NetBEUI ] をクリックして、各項目を設定 
します。次ページを参照してください。 
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設定項目 

設定内容 

NetBEUI 

[ Enable ] を選択します。 

NetBIOS 名 

プリンタの NetBIOS 名 （ Microsoft でネットワーク上の 
コンピュータ名にあたります）を、半角英数15文字以 
内で入力します。 

ネットワーク上にある他のコンピュータ名と重複しない 
ようにしてください。 

初期値： EP ネットワーク I / F の MAC アドレスの下6桁 

ワークグループ名 

Windows ネットワーク環境で使用中のワークグループ 
名、またはドメイン名を、半角英数15文字以内で入力 
します。 

デバイス名 

プリンタのデバイス名を、半角英数12文字以内で入力 
します。 

LPT 1、 LPT 2、 LPT 3、 COM などは使えません。 


パ 設定の保存 

①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。 

パスワードは 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。パス 
ワードの設定方法は「パスワード」 （168 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていませんので、以下の画面は 
表示されません。 




認■正犄報を入力してください。 

|: OK . | 


キャンセル| 

リソース： administrator 


ユ+名 (u): | 

パスワードが): p** ~ 

— 

r このパスワードを保存する⑤ 



_入力不要 
パスワード入力 


②「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新は終了 
です。このメッセージが表示されるまで、 Web ブラウザを終了したり、印刷デー 
夕をプリンタに送ったりしないでください。 



設定は正常に更新されました！ 


設定を有効にするためにはリセットの送信 
またはプリンタの電源の再投入をしてください。 


■ 今す<_リセクト ■ 



③その後設定を有効にするため、画面のメッセージに従ってリセットをしてください。 
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プリンタの設定（クライアント) 


プリンタをクライアントで使用するために、ネットワークに接続したプリンタの設定を 
します。 


/ [ プリンタの追加 ] 起動 

①[マイコン ピュータ]の [ プリンタ]ウィンドウから、[プリンタの追加]アイコン 
をダフ V レクリックします。 

②[ネットワークプリンタサーバー]を選択します。 


WindowsNT4.0 


2 


プリンタの選択 

[共有プリンタ]から、設定するプリンタを 
クリックします。 


参照できない場合は、[プリンタ]欄に次の 
書式でパスを入力します。 

¥¥( ネットワーク I / F の NetBIOS 名） 

¥(ネットワーク I / F のデバイス名） 


□I 




| OK 

n 

7V 'A(P>. |¥¥ EPXXXXXX¥EPSON 




共有”ン赠： 

[7 展閉して表示する (£i 

キャン 1 z ル 1 
ヘルフ 'ti) 1 

+ PI LAMAR 

+ m uu 

-Q EPXXXXXX _ 

NBOKi 59 HI 

HHHHESXHHHHMHH 


3 

J 

g NITRO 

PC98V20 



d 


vmm 

説明 EPSON 

状賭 準備完了 印刷待ち 〇 


この後は画面の指示に従って設定してください。 


WindowsNT3.51 

/ プリンタの接続]起動 

[ メイン]- [ プリントマネージャ]の[プリンタ]メニューから、 [ プリンタの接続]を 
ダブ^/クリックします。 

^プリンタの選択 

な[共有プリンタ]から設定するプリンタを選 
択して[〇 K ] ボタンをクリックし、接続しま 
す。 

参照できない場合は、[プリンタ]欄に次の 
書式でパスを入力します。 

¥¥( ネットワーク I / F の NetBIOS 名） 

¥(ネットワーク I / F のデバイス名） 



プリンタ®: |¥¥ EPXXXXXX¥EPSON ] 1 . 

I キ lOtz ル 


共有ブリンタ迄)： 区!展開して表示 (£) [ヘル: HU ) 



^ Microsoft Windows Network 
邈 A 
逯 B 
遴〇 

~3 WORKGROUP 

SEPXXXXXX 

KAERU NT 351 J 

miu _ 

+ g MIYA 



説明 ： EPSON 

状態：準備完了 待ち文書： 0 

l _ l 


この後は画面の指示に従って設定してください。 
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マン 



WindowsNT をサーバとして NetBEUI を使って接続する場合は、 WindowsNT の仕様 
上、 NETUSE コマンドを使うことをお薦めします。設定方法は次のとおりです。 

/ サービスの確認 

[ コントロールパネル] の [ネットワーク ] で次の サービスが 組み込まれていることを 
確認します。組み込まれていない場合は、[追加]ボタンをクリックして追加してく 
ださい。 

• WindowsNT 4.0 

[サービス ] 画面で [ ワークステーション]または[サーバー ] が組み込まれてい 
ることを確認します。 

_ WindowsNT 3.51 

[組み込まれているネットワークソフトウェア ] で[ワークステーション]または 
[サーバー ] が組み込まれていることを確認します。 


コマンド実行 

コマンドプロンプトを起動して、次のコマンドを実行します。 

書式) NET _ USE _ プリンタポート:_¥¥ネットワーク I/F の NetBIOS 名¥ネッ 
トワーク I / F のデバイス名 （_ は半角スペース） 

例) LPT 1 に設定する場合 

C :¥> NET _ USE _ LPT 1:_¥¥ EPxxxxxx ¥ EPS 0 N 


つプリンタポートの選択（クライアント） 

^ 設定したプリンタを使用するためには、プリンタポートを手順2で設定したポートに 
する必要があります。 

_ Windows 95/98 

使用するプリンタの [ プロパティ]を開き、[詳細]画面で手順2で設定したポー 
卜を選択します。 

• WindowsNT 4.0 

使用するプリンタの [ プロパティ] を開き、[ポート]画面で手順2で設定した 
ポートを選択します。 

_ WindowsNT 3.51 

[プリントマネージヤー ] で使用するプリンタを選択し、[プリンタ]メニューの 
[プリンタ情報]を起動します。[印刷先]リストボックスから、手順2で設定し 
たポートを選択します。 
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第 7 章 


A 


AppleTalk 印刷 

_ y 


この章では、ネットワークに接続したプリンタを 
Macintosh で使用する際の設定方法を説明し ます。 
Macintosh からは EtherTalk を利用して 、 Macintosh 
のネットワークでの印刷環境を設定で きます。 また、 
Windows からも TCP / IP、 IPX を利用して Macintosh 
のネットワーク印刷環境を設定で きます。 

AppleTalk の設定 . 64ページ 

対応するシステムは次のとおりです。 

• Macintosh 0 S 
漢字 Talk 7.5 .x 
MacOS 7.6. x /8 .x 

• EtherTalk Phase II 

• EPSON プリンタドライバ 
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AppleTalk の設定 


設定には3通りの方法があります。 Macintosh から設定する場合は本ページの 
rEpsonNetMacAssist から」を 、 Windows から設定する場合は 「EpsonNet WinAssist 
から」 （67 ページ）をご覧ください。 

ネットワーク I / F の IP アドレスを設定してある場合は、 Windows から EpsonNet 
WebAssist を使って設定することもできます。 


EpsonNet MacAssist かし 


/ プリンタドライバのインスI-ール 

本プリンタのプリンタドライバをインス I -ールします。 

产 p プリンタの起動 

^ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

ク EpsonNet MacAssist の起動 

① [ EpsonNetMacAssist ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

②リスト画面で、設定するプリンタを選択して[設定開始]ボタンをクリックしま 
す。 


□ 






プリンタ型番 

nflC7 ド_レス IP アドレス プリンタ名 


LP 今60 0S 

0000>0000000¢ xxx. xx. XXX. XXX LP-9600S - >00000¢ 




Copyright(C) SEIKO EPSON CORPORATION 1997-1999, All rights reserved. 

終了 

I オプシ 3 ン丨 | ブ .5 ウサ.起射）丨||設定始|| 




⑦ 

ポイント 


設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ページ参照）。 

お使いのコンピュータのゾーン外にあるプリンタは、 [オプション] 画面の 
[ゾーン選択] (141 ページ）で設定すると、表示されます。 
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® [ IP アドレスの設定]については、 「 EpsonNetWinAssist / MacAssist から」 (28 ぺージ ) 
をご覧ください. 

ポイント 


設定項目 

設定内容 

AppleTalk の設定 

プリンタ設定 

プリンタ名 

プリンタ名を半角英数32文字以内で入力します。 

初期値：プリンタ名-ネットワーク I / F のシリアル番号 
の下6桁 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

AppleTalk 設定 

ゾーン名 

ゾーン名を選択します。 

ネットワーク 
番号の取得方法 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は[自 
動]を選択します。 

手動設定時の 
ネットワーク番号 

上の欄で[手動]を選択した場合に、〇〜65534の番 
号を入力します。 
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5 設定の保存 

①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 
「設定は正しく行われました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック 
してください。詳しくは「バスワードについて」 （142 ベージ）を参照してください。 
ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

V_ J 


現在のプリントサ-パに設定されている■音理者用パスワ-ドを入力してく 
ださい。 


] I ] 


OK 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。 


® この後、設定したブリンタをリスト画面に表示させる場合は 、 EpsonNetMacAssist 
を再起動してください。 

ポイント 

V_ J 
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EpsonNet WinAssist から 


本プリンタを Windows で管理している場合は、 Windows から EpsonNet WinAssist を 
使って設定します。 

/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

夕 EpsonNet WinAssist の起動 

ム① Windows 95/98/ NT 4.0 は、 [ スタート ] メニューのプログラム [EpsonNet 
WinAssist ] をクリックして起動します。 

WindowsNT 3.51 は 、 [EpsonNet WinAssist (共通）]グループの [EpsonNet 
WinAssist ] アイコンをダブルクリックして起動します。 

②リスト画面で設定するプリンタを選択して、[設定開始]ボタンをクリックします。 



デル'イス (Q) 表示 M ル CD ヽルフ 4 (ii) 




淺 EPSON PrintServer 

モテ％名 

1 MAC アドレス 

1 IP アト''レス 1 ネット 1 7' •クアドレス 

IT ALL 

— 請'： 

xxxxxxxxxxxx 

XXX.XXX.XXX. XXX 

l-T IPX 

gi LP- 8200 

xxxxxxxxxxxx 

xxx.xxx.xxx.xxx 

m ip 





_ 


_ 1 2 J 


フ'、ラウナ、の起動」_設定閉始 


ヘル:^表示寸るには [F1] 扣を押してくださ U _障備完了 A 


⑦ 


ポイント 


設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ぺージ参照）。 

ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場合, 
モデ) レ名が表示されないことがあります。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (132 ページ、133ページ）で設定すると、表示されます。 
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^ AppleTalk の設定 

^ [ AppleTalk ] タブをクリックして、 AppleTalk を設定します。 


情報1 TCP/IP | NetWare | NetBEUI AppleTalk | 
基本情報 


|LP-9600S-X> 0000 < 



設定項目 

設定内容 

プリンタ名 

プリンタ名を半角英数32文字以内で入力します。 

初期値：プリンタ名-ネットワーク I / F のシリアル番号 
の下6桁 

ゾーン名 

[ネットワーク番号の取得方法]で [ 自動]を選択した 
場合、 * を入力すると自動的に設定されます。 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

[ エンティティタイ 
プの設定] 

ここでの設定は不要です。 

ネットワーク 
番号の取得方法 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は[自 
動]を選択します。 

手動設定時のネット 
ワーク番号 

上の欄で[手動]を選択した場合に、〇〜65534の番 
号を入力します。 


パ 設定の保存 

f ①[〇 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を 
送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったり 
しないでください。 

ぐ /^\ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック ' 
V * ) してください。詳しくは「バスワードについて」（134ベージ）を参照してください。 
ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

V_ J 



フ”ン MK » V ' へのロケ'イン—— 

現在フツントサ-ハ1こ設定されて I 、る管理者用ハ * スワ—'そ入力じ C く 
ださい。 

ハ*スワード： 


変更... 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更 
新]をクリックして、設定値を確認してください。 
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ネットワーク I/F に IP アドレスを設定してある場合は、 Windows から EpsonNet 
WebAssist を使って設定できます。 


⑦ 

ポイント 


お使いのコンピュータに Web ブラウザをインストールしてください（「動作環 
境」14ぺージ参照)。 

コンビュータとネットワーク I / F に TCP / IP が正しく設定されていることを確認し 
てください。 

EpsonNetMacAssist/WinAssist と EpsonNetWebAssist から、同時に同じネット 
ワーク I / F に対して設定をしないでください。 

お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使い 
のブラウザおよび 0 S のマニュアルを参照してください。 

お使いの Web ブラウザの設定を、ネットワーク I / F に設定した IP アドレスに対 
してプロキシを使用しない設定にしてください。 


/ プリンタの起動 

プリンタの電源をオンにします。 

/p EpsonNet WebAssist の起動 

し EpsonNetWinAssist から起動する方法と、ブラウザから起動する方法があります。 

• EpsonNet WinAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して [ ブラウザ 
の起動 ] ボタンをクリックします。 

• ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。このとき、 
EpsonNet WinAssist は起動しないでください。 

書式） http :// ネットワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http ://192.168.100.201/ 
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^ AppleTalk の設定 

^ メニューの[設定]-[ネットワーク]にある [ AppleTalk ] をクリックして、各項目を 
設定します。 


^ Epson Net Web Assist RevXXXX- Microsoft Internet 


ファイル (£) 編集 (£) 表示邸移觔⑬お気に入り⑻ヘルブ (H> 

ホーム 


か 

戻る 


進む 


中止 


更新 



検索 


ぶ入り 


屐歴 


ァトレス IS http://XXK.XXK.KK.XX 


z \ j リンク 




IDM 






インターフェイス 



ノネ ッ トワ 

一 > 



基本恬報 





NetWare 





TCP/IP 






AppleTalk 






SNMP 











1 

m 





钃ブリンタ 






碰 





印刷 






づ UV 今 干 

ゴ 






I イ . 





一 J 



イ"ツトノ 


ノ 









TCP/IP 






Add le Talk 





NetBEUI 






SNMP 











| ノンヨノ 





答珀若牾報 
リセット 





バフワート 












AppleTalk 
ブリンタ名 


| Enable 


|LP-9600S-XXXXXX 

EPS0NPAGEJ4 


エンティティタイブ 


ゾーン名 

ネットワーク番号設定 
Manual 設定時の it- 

ネットワーク番号 (0-6 55 34) 


『Auto 


幻 


1ントフネット 、J 一 、 J 


設定項目 

設定内容 

AppleTalk 

[ Enable ] を選択します。 

プリンタ名 

プリンタ名を半角英数32文字以内で入力します。 
初期値：プリンタ名-ネットワーク I / F の MAC アドレ 
スの下6裕 

エンティティタイプ 

エンティティタイプを表示します。 

ゾーン名 

[ネットワーク番号設定]で [ Auto ] を選択した場合、 

* を入力すると自動的に設定されます。 

ネットワーク 
番号設定 

ネットワーク番号の取得方法を選択します。通常は 
[ Auto ] を選択します。 

Manual 設定時のネツ 
トワーク番号 

上の欄で [ Manual ] を選択した場合に、0から65534 
の値を入力します。 
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^設定の保存 

¥①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。 

パスワードは、 EpsonNetWinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。パスワー 
ドの設定方法は「パスワード」 （168 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていませんので、以下の画面は 
表示されません。 


ネットワーウパスワード 0 D 入力 


怒正情報を人力してください。 

リソーん administrator 

ユー ザー名 (U): | 

パスワ-ドセ)： p * 

厂このパスワードを f 呆存 t る迄） 



0 K . ：| 

キゃン乜ル 


-入力不要 
パスワード入力 


②「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新は終了で 
す。このメッセージが表示されるまで、 Web ブラウザを終了したり、印刷データを 
プリンタに送ったりしないでください。 


ファイル© 


中 


移觔ぬ）お気に入り⑻ヘルブ (H) 

▼黛 S 身蠢患 




1 アドレス I© http://XXX.XXX.XX.XX 


設定は正常に更新されました 

設定を有効にするためにはリセットの送信 
またはプリンタの電源の再投入をしてください。 


▼ I リンり 


mr 


I 麴イントラネット、ノ-ン 


③その後設定を有効にするため、画面のメッセージに従ってリセットをしてください。 
以上で設定は終了です。 
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第 8 章 

NetWare 印刷 


A 



この章では、ネットワークに接続したプリンタを 
NetWare で使用する際の設定方法を説明します。 


使用上の注意 . 74ページ 

バインダリプリントサーバ印刷 

(NetWare3.xJ/4.1xJ). 77ページ 

NDS プリントサーバ印刷 

(NetWare^ 1 xJ/5J). 82ページ 

リモートプリンタ印刷 

(NetWare3.xJ/4.1xJ/5J). 87ページ 

NDPS ゲートウエイ印刷 (NetWares」) …102ページ 

EpsonNetWebAssist からの設定 . 116ページ 

ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 . 120ページ 


対応するシステムは次のとおりです。 

サーバ環境 

• NetWare3.1J/3.1 1 J/3.12J/3.2J 

• NetWare4.1J/4.11J(NDS/ バインダリエミュレーシヨ 

ン） 

• lntranetWare-J(NDS/ バインダリエミュレーシヨン） 

• NetWare5J(NDS/ キューベースプリントシステム 
/NDPS) 

クライアント環境 

• NetWare がサポートしているクライアント環境 

• ネットワークに接続したプリンタのプリンタドラ 
イバが使えること 
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使用上の注意 


モードについて 


ネットワーク I/F にはプリントサーバモードとリモートプリンタモード、待機モード 
があり、使用するモードは任意に設定できます。通常はプリントサーバモードをお薦 
めします。 NetWare ファイルサーバのユーザ数に余裕がなければリモートプリンタ 
モードでお使いください。 

プリントサーバモード (NDS/Bindery Print Server) 

特徴 

• 8台までのファイルサーバを同時接続可能 

• 直接印刷を制御するので印字速度が速い 


• NetWare のユーザアカウントを使用する 

• プリントキューは最大32ジョブまで登録可能 

リモートプリンタモード （Remote Printer) 

特徴 

• NetWare のユーザアカウントを使用しない 

• リモートプリンタを制御するプリントサーバが必要 

• プリンタの接続は、 NetWare3.xJ で最大16台、 NetWare4.1x 丄 IntranetWare- 
丄 NetWare5J では最大255台まで可能 


モートプリンタモードでは、プリンタの電源を入れたときに一時的にユーザアカ 
ウントを使用します。ユーザアカウントに余裕がない場合は、クライアントがファ 
ポィントイルサーバにログインする前にプリンタの電源をオンにしてください。 

V_ J 


待機モード (Standby) 

工場出荷時はこのモードです。本モードでは NetWare の機能は動作しませんが、 SAP/ 
RIP などの一部プロトコルがネットワーク上に流れる場合があります。 
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使用上の注意 


テキストファイルの印刷での注意 


NetWare の NPRINT コマンドや DOS のリダイレクションを利用してテキストファイノレ 
を印刷する場合、クライアントの環境によっては文字化けやキャラクタずれの起きる可 
能性があります。 


PCONSOLE での制限 

NetWare 3. xJ のプリントサーバモードで使用する場合、 PCONSOLE のプリントサーバ 
状況表示制御のサービスは使用できません。 


IPX ルー ティング プロトコル “NLSP” での注意点 

NetWare 4.1 xJ 以降は IPX ルーティングプロトコル“ NLSP ” を設定できますが、本ネッ 
トワーク I / F は “ NLSP ” に対応していません。 RIP / SAP により通信を制御しています。 
ルーティングプロトコルの選択肢には① NLSP と RIP / SAP ② RIP / SAP 専用があります 
が、 “ NLSP と RIP / SAP ” が指定されている状態で、任意に RIP 、 SAP のバインドをはず 
した場合、ネットワーク I / F はファイルサーバや NDS との通信ができなくなりますの 
で、ご注意ください（参照：ユーティリティ INETCFG の、“プロトコル”および“バイ 
ンド”タスク内）。 


バインダリと NDS に関する注意点 

• バインダリコンテキスト，パスは、サーバコンソールから SET BINDERY CONTEXT 
コマンドで確認できます。 

• バインダリコンテキスト • パスが設定されていない場合や、 NDS 非対応のクライア 
ントから、別のコンテキストの印刷環境も使用したい場合には、そのコンテキスト 
をバインダリコンテキストに指定する必要があります。 AUTOEXEC . NCF ファイル内 
に 、 SET BINDERY CONTEXT コマンドで設定します。 

• 以下の Novell クライアントサービスをご使用の場合 、 EpsonNet WinAssist からの 
バインダリプリントサーバモードの設定はできません。バインダリモードでの設定 
を行う場合には Novell IntranetWare Client をお使いいただくか 、 EpsonNet 
WebAssist で設定を行ってください。 

Novell Client for Windows 95/98 Version 3.0 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 

詳しくは NetWares 1 xJ /5 J のマニュアルをご覧ください。 
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NDS コンテキストの表示 ■ 印刷 


NDS コンテキストについて、ネットワークステータスシートと EpsonNetWebAssist 
では、 ASCII 文字のみを正しく表示できます。 NDS コンテキストを2バイト文字で設 
定した場合は、正常に表示されません。 

正しく表示させるには 、 EpsonNet WinAssist または EpsonNet WebAssist から ASCII 
文字で入力、設定してください。 


ネットワーク I/F 情報取得時間について 

ネットワークに接続したプリンタの電源を投入してから、 NetWare サーバに認識され 
るまで最大2分の時間がかかります。その間、ネットワークステータスシートには正 
しい情報が反映しませんので、ご注意ください。 


フレーム タイプについて 


IPX をバインドするフレームタイプは、同ー ネッ トワーク内にあるすベての NetWare 
サーバ、 IPX ルータで統一する必要があります。 

複数のフレームタイプを同ー ネッ トワークでお使いの場合、すべての NetWare サー 
バ、 IPX ルータにそれらをバインドしてください。 


NetWares」 を使用する場合 

NetWare 5 J サーバに、 IPX プロトコルをインス I -ール(バインド）しておいてください。 


動作モードが異なる場合の注意点 

ネットワーク I / F に設定されているモードと異なるモードでログインし 、 EpsonNet 
WinAssist で NetWare の設定を行おうとすると、メッセージが表示されます。現在 
の設定を変更したくない場合は、[キャンセノレ]をクリックして、ネットワーク I/F 
に設定されているモードでログインし直してください。 
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バインダリプリントサ-バ印刷 ( NetWare 3. xJ /4.1 xJ ) 


NetWare 3. xJ /4.1 xJ / lntranetWare-J のプリントサーバモード（バインダリエミユレー 
シヨン） でネットワーク I / F をお使いになる場合の設定方法を説明します。 



ワーク I / F の設定 


ネットワークに接続したプリンタの設定は、 EpsonNetWinAssist から行います。 


® 設定を行うコンビュータに， Client 32 または IntranetWareClient をインストールして 
おいてください。次のクライアントは使用しないでください。 

ポイント Novell Clientfor Windows 95/98 Version 3.00 
Novell Client for WindowsNT Version 4.50 
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NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから SUPERVISOR と同等の権限をもつユーザ（バインダリ接続）でログ 
インします。 

NetWare 4. 1 xJ / IntranetWare-J の場合は、バインダリログインのオプシヨンを選択し 
てログインしてください。 


/p EpsonNet WinAssist の起動 

① [スタート]メニューのプログラム [ EpsonNetWinAssist ] をクリックして起動しま 
す。 

② リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設定するプリンタを選択し 
て[設定開始]ボタンをクリックします。 





テ W ス®表示⑻ツ-ル®ヘルフ如 

^ EPSON PrintServer 

モデル名 1 MAC アドレス 1 IP アトぐレス 

1ネット74アト''レス 

Tall 

雜 QSSHi xxxxxxxxxxxx 

XXXXXXXX 

T ip 


_1 」 


r ラウサ''の起觔 

1 匯 設定閉始國里 

ヘルフ補 S するには [F1] キ-を押してくだ执、。 

「準備完了 
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® - 設定するネットワーク l / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
ポイント トについて」9ぺージ參照）。 

■ ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場 
合、モデル名が表示されないことがあります。 

- IPX グループにプリンタが表示されない場合は，プリンタの電源がオンになっ 
ているか、コンピュータと同ーセグメントにプリンタがあるかを確認してくだ 
さぃ 

-口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (133 ベージ）で設定すると、表示されます。 


NetWare 設定画面の表示 

[ NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定します。 


® 現在ログインしている NetWare の環境とネットワーク I / F に設定してある NetWare 
環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセージをよくお読みに 
ポイントなり、次の操作に移ってください。 
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^基本設定とプリン トサーバ 設定 

画面の右半分は、[モード]で[プリントサーバ/バインダリ]を選択すると表示されます。 


□I 


.[香報1 TCP/IP NetWare | NetBEUI ) AppleTalk | 
基本設定 
トト'' 

「フ”ントサ-ハ消嫩」 
フト助♦: 

flit) こ J 

「NDS —— 

ット名：_ 


コンテキスト：. 


参股.. 


フ”ントトV'— 

フ^^ フ 

「NW4 」 

フ”ントサ-ハ''名： 

P s, ZJ 

フ* y ントサ w ス 1 m '' : _ 


フ *y ントサ nv '〆 スワ十の再入力： 


ホ mi ン順陽 


”ントキュ-設定.. 


0K | 4心セル」_ヘル ：?♦ 


設定項目 

設定内容 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。[プリントサーバ/バインダ 
リ ] を選択してください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動を選択してください。自動以外を選択すると、 
設定エラーになります。 

NDS 

ツリー名 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

プリントサーバ 

プライマリ 
ファイル サーバ 名 

プリントサーバがログインする ファ イルサーバを選択し 
ます。 

プリントサーバ名 

プリントサーバを選択します。新規に作成する場合は、 
名前を半角英数47文字以内で入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設定不要です。 

ネットワーク I / F がプリントサーバへログインするため 
のパスワードを、半角英数20文字以内で入力します。 
詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を5〜90秒の間で設定します。 

詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

[ プリントキュー設定] 

キューの設定をします。次のページを参照してくださ 
い。 

PCONSOLE や NWADMIN ですでにキューを割り当 
ててある場合も、ここで再度、キューの割り当て 
をしてください。 
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5 プリントキュー設定 

ネットワーク I / F へ割り当てるキューの選択や作成ができます。設定を行い、 [0 K ] ボ 
タンをクリックします。 


卜-の設定 


キュ-の設定 

キュー名： 

[ Q 1 



射！.. 

画 

キュ- 

一覧 

1 




追加..| 則除 | 


0 K | _寺ヤンセル_| 


設定項目 

設定内容 

キュー名 

ネットワーク I / F へ割り当てるプリントキュー名を表示しま 
す。 

[参照] 

割り当てるキューの選択や、キューの作成ができます。ク 
リックすると、ログインしているファイルサーバ以下をすべ 
て表示します。 

キューの 

選択 

プリントキューを選択して[〇 K ] ボタンをクリッ 
クします。 

キューの 
新規作成 

キューを作成するファイルサーバをクリックして 
マウスの右ボタンをクリックし、[キューの作成 
] を選択します。 

[ キュー名]は半角英数47文字以内で入力しま 
す。 

キューの 

削除 

プリントキューをクリックしてマウスの右ボタン 
をクリックし、[キューの削除]を選択します。 

キューー覧 

プリントサーバへ割り当てられているキューの一覧を表示し 
ます。 

[追加] 

割り当てるキューを追加します。[参照]で割り当てる 
キューを選択し、このボタンをクリックします。 

[削除] 

キューの割り当てを解除します。キューー覧でキューを選択 
し、このボタンをクリックします。 
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ム 設定の保存 

〇①[〇 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリックし 
てください。詳しくは「バスワードについて」（134ページ）を参照してくださし\ 

ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

\_ J 


フリントサーハ、のロケ'イン 

現在フ~ントサ-ル1こ設定されてしゐ 管理者用 ハ ° スワ-卜'を入力してく 
ださい。 

ハ。スワード： 


OK I _キ心セル」_変更..._ 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設定値を確認してください。 


® EpsonNetWinAssist で設定を保存すると、プリンタオブジェクトは [ PRO ] の名前で自 
動的に作成されます。 

ポィントプリンタ名を変更する場合は、 NetWare のユーティリティ PCONSOLE または 
NWADMIN から行ってください。 

\__ J 
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NDS プリントサーバ印刷 ( NetWare 4.1 xJ /5 J ) 

NetWare 4.1 xJ /5 J / lntranetWare - J のプリントサーバモード （ NDS ) 環境でネット 
ワーク I / F をお使いになる場合の設定方法を説明します。 


Ik ネットワーク i / f の設定 


ネットワークに接続したプリンタの設定は、 EpsonNetWinAssist から行います。 

® 設定を行うコンビュータに， Client 32. IntranetWareClient . Novell Client のいずれ 
かをインストールしておいてください。 

ポイント 


/ NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定するツリーに、クライア 
ントから目的のコンテキストに対して ADMIN 権限のあるユーザでログインします。 

ウ EpsonNet WinAssist の起動 

ム① [ スタート]メニューのプログラム [ EpsonNetWinAssist ] をクリックして起動し 
ます。 

②リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設定するプリンタを選択し 
て[設定開始]ボタンをクリックします。 



® - 設定するネットワーク I/F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
ポイント トについて」9ぺージ参照）。 

■ ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場 
合、モデル名が表示されないことがあります。 

- IPX グループにプリンタが表示されない場合は，プリンタの電源がオンになっ 
ているか、コンピュータと同ーセグメントにプリンタがあるかを確認してくだ 
さぃ。 

-口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (133 ぺージ）で設定すると、表示されます。 
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NetWare 設定画面の表示 

^ [ NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定します。 


@ 現在ログインしている NetWare の環境とネットワーク I / F に設定してある NetWare 
環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセージをよくお読みにな 
ポイントり、次の操作に移ってください。 


^基本設定とプリントサーバ設定 

画面の右半分は、[モード]で[プリントサーバ/ NDS ] を選択すると表示されます。画 
面右の設定については次ページの説明をご覧ください。 




情報 I TCP/IP NetWare | NetBEUI | AppleTalk | 

基本設定 | 

t-K： フ♦ライマリフ7イルサ W 名： 

3 


「フ”ントサ-ル VNDS 
フトム$ィフ♦: 




フIIントサーハぐ名： 


\^r 




フントサ'*他*ス 1 m '' : 


[EPSON 
] ンテキスト： 


『EPSON 




3 


フ* y ントサ w スワードの再入力： 


和ン1!ル I U7* 


設定項目 

設定内容 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 [ プリントサーバ/ NDS ] を選択して 
ください。 

フレーム タイプ 

使用する フレーム タイプを選択します。 

自動を選択してください。自動以外を選択すると、設定 
エラーになります。 

NDS 

_ [参照]でプリントサーバのコンテキストを選択します。画面右でプリン 
トサーバの設定をする前に、必ずこの欄を設定してください。 

• EpsonNet WinAssist を使用するコンピュータに Novell クライアント 
サービスがインス1-ールされていないと、ここでの設定はできません。 

_ [ツリー名]と[コンテキスト]に設定できる文字数や文字種の制限につ 
いての詳細は、 NetWare のマニュアルを参照してください。 

ツリー名 

[参,照]ボタンをクリックして、 NDS ツリーを選択します。 

コンテキスト 

[参照]ボタンをクリックして、 NDS コンテキストを選択しま 
す。 
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設定項目 

設定内容 

プリントサーバ 

プライマリ 
ファイルサーバ名 

この欄の設定は不要です。 

プリントサーバ名 

NDS 欄で指定したコンテキストに所属するプリント 
サーバがリスト表示されますので、プリントサーバを 
選択します。新規に作成する場合は、半角英数47文 
字以内で名前を入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

通常は設定不要です。 

ネットワーク I / F がプリントサーバへログインするた 
めのパスワードを、半角英数20文字以内で入力しま 
す。 

詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

パスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を5〜90秒の間で設定します。 
詳しくは、 NetWare のマニュアルをご覧ください。 

[プリントキュー設定 
] 

キューの設定をします。次のページを参照してくださ 
い。 

PCONSOLE や NWADMIN ですでにキューを割り 
当ててある場合も、ここで再度、キューの割り当 
てをしてください。 


84 NetWare 印刷 




5 プリントキュー設定 

ネットワーク I / F へ割り当てるキューの選択や作成ができます。設定を行い、[〇 K ] ボ 
タンをクリックします。 


® ここでは、[コンテキスト]櫚で設定したコンテキストより上のコンテキストに対して 
も、キューを設定できます。その場合は、キューを設定したコンテキストに対して管 
ポィント 理 者の権限を持っている必要があります。 

\ _ / 



設定項目 

設定内容 

キュー名 

ネットワーク I / F へ割り当てるキューを、[プリントキュー. 
部門名.組織名]の書式で表示します。 


割り当てるキューの選択や、キューの作成ができます。ク 
リックすると、 NDS 欄で設定したツリー以下を表示します。 


キューの 

選択 

プリントキューを選択して[〇 K ] ボタンをクリッ 
クします。 

[ 参照] 

キューの 
新規作成 

キューを作成するコンテキストをクリックしてマ 
ウスの右ボタンをクリックし、[キューの作成] 

を選択します。 

[キュー名]は半角英数47文字以内で入力しま 
す。 [ キュー作成サーバ]はキューを作成する 
サーバを選択します。 

キューは、ファイルサーバの SYS ボリューム下 
に作成されます。キューを SYS ボリューム以外 
のボリュームに作成したいときは 、 PCONSOLE 
または NWADMIN から作成してください。 


キューの 

削除 

プリントキューをクリックしてマウスの右ボタン 
をクリックし、[キューの削除]を選択します。 

キュ-覧 

プリントサーバへ割り当てられているキューの一覧を表示し 
ます。 

[追加] 

割り当てるキューを追加します。[参,照]で割り当てる 
キューを選択し、このボタンをクリックします。 

[ 削除] 

キューの割り当てを解除します。キューー覧でキューを選択 
し、このボタンをクリックします。 
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/ r 設定の保存 

C / ①[〇 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を 
送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったり 
しないでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック 
してください。詳しくは「バスワードについて」（134ベージ）を参照してください。 
ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

\_ J 


フツントサー八■'へのロゲイン 

現在”ントサ-ル 1こ設定されてし心管理者用ハプワ-卜'を入力してく 
ださい。 

ハ 15 スワ-ド： 


0 K \ _ キ心セル」_変更. 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更 
新]をクリックして、設定値を確認してください。 


® EpsonNetWinAssist での設定を保存すると，プリンタオブジ i クトは次の書式で自 
動的に作成されます。 

ポイントプリントサーバ名 _ P 0 

プリンタ名を変更する場合は 、 NetWare のユーテイリテイ PCONSOLE または 
NWADMIN P ら行ってください。 

\_ J 
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リモートプリンタ印刷 (NetWare3.xJ/4.1xJ/5J) 


NetWare 3. xJ /4.1 xJ /5 J / lntranetWare - J のリモートプリンタモードでネットワーク I / F を 
お使いになる場合の設定方法を説明します。 

まず、 PCONSOLE または NWADMIN を使ってプリンタ環境を設定します。お使いの 
NetWare によって、使用するユーティリティと手順が異なります。次のページをご覧 
ください。 

_ NetWare3.xJ 

「プリンタ環境の設定 （ PCONSOLE から）」（次ページ） 

• NetWare4. 1 xJ/IntranetWare-J ( バインダリエミュレーシヨン） 

「プリンタ環境の設定（バインダリ）」 （90 ページ） 

_ NetWare4.1 xJ/lntranetWare-J/NetWare5J (NDS) 

「プリンタ環境の設定 （ NWADMIN から）」 （95 ページ） 

その後 、 EpsonNet WinAssist でネットワーク I / F の設定をします。 


® 設定を行うコンビュータに， Client 32 または IntranetWareClient をインストールして 
おいてください。 

ポイント 

V _ ノ 
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キューユーザの 登録 

^ [プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリントキュー 
情報]メニューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、 [ EVERYONE ] が 
登録されていることを確認します。 EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押し 
て、キューユーザリストから [ EVERYONE ] を選択します。 

^プリン トサーバの 登録 

① [ 麵可能な項目 ] から[プリントサ¬ 
バ情報] を選択します。 

② [ Insert ] キーを押して、 [ 新プリント 
サーバ名]欄にプリントサーバ名を入力 
します。このプリントサーバ名は後で使 
用するのでメモしておいてください。 


プリンタ環境の設定 （ PCONSOLE から) 


NetWare 3. xJ をお使いの方は、次の設定を行ってください。 

/ NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから SUPERVISOR と同等の権限を持つユーザでログインします。 

^プリントキューの登録 
し ① PCONSOLE を起動し、[利用可能な項目 
] から[プリントキュー情報]を選択し 
ます。 

② [ Insert ] キーを押して、 [ 新プリント 
キュー名]欄にプリントキュー名を入力 
します。 


® 設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使いますので、 
キュー名をクライアントに知らせてください。 

ポイント 

V_ J 


□□□□□□□命 


□□□□□□□□□□命 


□□□□□□□□□命 


□□□□□□□□□命 





□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

♦ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

命 

♦ 

♦ 
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5 プリンタの構成 

①[プリントサーバ]リストから作成したプ 
リントサーバを選択すると、 [ プリント 
サーバ情報]画面が表示されますので、 
[プリントサーバ構成]を選択します。 

②[プリン トサーバ 構成 メニュー] 画面が表 
示されますので、[プリンタの構成]を選 
択します。 


③ [ 構成完了プリンタ]の最上段 [ インス 
トールされていません（プリンタ番号= 
0)] を選択します。 

④ 次のように設定します。 


□□□□□□□□□命 

□□□□□□□□命 

□□□□□命 

□□□□□□□□□命 

□ □□□□□□ ID 命 

□□□□□□□□□□□□❖ 

□□□□□□□□□□命 


□□□□□□□□ 

♦ 

□□□□□□□□□□□□□ 

1 0命 

□□□□□□□□□□□□□ 

1 1命 


12 


□□□□□□□□命 

□ □ □ Printer -0^- 


□ □□□□□□□□□□□ 丄 PT 漆 

□ □□□□□ ESCP^ - 

IRQ □□命 

□ □□□□□□□ !<□□□□□□♦ 


□□□□□□□□□□命 

□□□□□□□命 

X - On / X -〇叩□□□命 


-任意のプリンタ名を入力 
-リモートパラレル， LPT 1 を選択 
-任意に入力 


-必要に応じた用紙の変更可 


⑤ [ Esc ] キーを押して、変更内容を保存します。 


^プリンタとキューの関連付け 

V /①[プリン トサーバ 構成 メニュー] から[プ □□□□□□□□□□□□□-» + 

リンタでサービスされているキュー]を □□□□□□□□□□□□□□命 

選択します。 □□□□□□□□□令 

② [ 定義済みのプリンタ]リストから、手 M ^ 

5 で作成したプリンタを選択します。 I ddddddd, _ 

③ [ Insert ] キーを押して、[使用可能キュー]リストから、手順2で作成したキュー 
を選択してください。 

④ [優先順位]を1から10までの数値で指定します。1が最優先です。 

7 PC0NS0LE の終了 

[ Esc ] キーを押して、 PCONSOLE を終了します。このあとは、「ネットワーク I / F の設 
定」 （99 ページ）へ進んでください。 


□□□□□□□□□□□□□令 

□□□□□□□□□□□□□□❖ 

□□□□□□□□□□□□□□□□□ 
□□□□□□□❖ _ 
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プリンタ環境の設定（バインダリ） 


NetWare 4.1 xJ / IntranetWare-J (バインダリエミュレーシヨン）をお使いの方は、次 
の設定を行ってください。 


■ 必要に応じて、各ユーザにトラスティを割り当ててください。 

■ プリントキュ ー， プリントサーパは必ず PCONSOLE で設定してください。 

ポィント NWADMIN ではバインダリキューを作成できません。 

V_ J 


/ NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから ADMIN と同等の権限を持つユーザでログインします。この時、必 
ずバインダリ接続でログインしてください。 


® 設定に使うクライアントが NDS モードでログインしている場合には 、 PCONSOLE 
起動時に [ F 4] キーを押して，バインダリモードに移行してから設定を行ってくださ 

ポイント い。 


^プリントキューの登録 
“① PCONSOLE を起動し、[利用可能な項目 
] から[プリントキュー]を選択します。 

② [ Insert ] キーを押して、[新しいプリン 
トキュー名]を入力します。 


® 設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使いますので、 
キュー名をクライアントに知らせてください。 

ポイント 

V_ J 



□ □ 

□□□□□命 

□ □ 

□ □ □ 

□ □命 

□ □ 

□ □命 

□ □ 

□ □ □ 

□ □命 

□ □ 

□ □ □ 

□□□□□命 

□ □ 

□ □ □ 

□ □□□命 


3 


キューユーザの登録 

[プリントキュー]リストから作成したプリントキューを選択すると[プリントキュー 
情報]メニューが表示されますので、[キューユーザ]を選択して、 [ EVERYONE ] が 
登録されていることを確認します。 EVERYONE がない場合は、 [ Insert ] キーを押し 
て、キューユーザリストから [ EVERYONE ] を選択します。 


^2 プリントサーバの登録 

TT ①[利用可能な項目 ] から、[プリントサーバ]を選択します。 

② [ Insert ] キーを押して、[新しいプリントサーバ名]を入力します。 
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5 PC 0 NS 0 LE の終了 

PCONSOLE を終了して、 NetWare サーバからログアウトします。 


サーバへのログイン 

〇 NetWare サーバに、クライアントから ADMIN と同等の権限を持つ ユーザで ログインし 
ます。この時、 NDS 接続でログインしてください。 


7 プリンタの作成 

NWADMIN を起動し、手順4で作成したプリ 
ントサーバオブジェクトのあるコンテナを 


クリックして、メニューの [ オブジェクト]- 
[作成 ]- [プリンタ]を選択します。プリン 
夕名を入力して [ 作成]ボタンをクリックし 
ます。 




”ンタ名妙 

If "… Tmcc5 "•… il 

|LP- 96003 

キャンセル 

r 作成後に詳細を設定必 

ヘル r(ti) | 

厂 SIJ のフ ” ン姥作成⑷ 


¢7 プリントキューの割り当て 
。 ① NetWare アドミニストレータ画面で、手 
№7で作成したプリンタオブジェクトの 
アイコンをダブノレクリックします。 


IE! オフ ''>'' ： ^ 卜必表示 ㈤ オフ ':^; xe) ツ - 

HHHB BB 


孟 epson 
-衫 EVERYONE 
-EL HOST 


PR I F _ 

-& Admin 
-显 H 0 ST 1 
-0 H 0 ST 1 SYS 

LP - Q 600 S ； 

_ ^LP^yG^OS-PS 
-Mi LP - Q 600 S-Q 


② [ 割り当て ] ボタンをクリックし [ 追加 ] ボタンをクリックします。 
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③プリントキューの一覧が表示されますので、割り当てるキュー（手順2で作成し 
たキュー）を選択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 


PR IFIW. EPSON 

使用可能な;}アグ： t り卜(が： ID テね卜の表示 ( i ) : 

I I 

P 033 B 3 S 9 HHHH 


コンパ; I 卜の変更 (£>... _ 


I OK I 
_^'M J 

_MP*(H) J 


9 


プリンタタイプの設定 

①[プリンタ ] 画面に戻って[環境設定]ボタンをクリックし、 [ プリンタタイプ] 
で [ パラレル]を選択して、右の [ 通信]ボタンをクリックします。 


璟境設定 


フ♦リンが^フソ£): IHHINN ■■■■■二 J 通信 (£>... 

r'MMT (旦〉：|テキスト zi 

: [is 1 

^'’ゥフ 7 ?れ''( 1 <日単位><£) : [^国 
閉始用紙 (£> : |〇 

おトワ-クアトル X 制限 ( M > : 

I 設定 

用紙トド ( M ): 

Pj & 要に応じた用紙の変更可 こ] 


I ok j むン tit J へ、デ ■: Mir 



m 



識別 

」 

害 IJ り当て 

J 

璟境設定 

1 

通知 

」 

機能 

コ 

参照 

コ 




②ポート [ LPT 1 ]、割り込み[ポーリング]、接続タイプ[手動ロード]を選択します。 


ハ 4 ラレル通信 


r - HP ) : _KXIMHHHHHVK ▼] [ 0K I 

割り込み- wm | 

f 割り込み使用 ( u ) 害 ij り込み(丄） 「 ，丨~~~7| 

咪フ ( a) 1 

接続 ^: T 

戌手觔 tKO ♦リンからリトト） （ M ) 
r 自助口-ド〇1ントト M の口- M 〉（ A > 


③設定が終了したら [0 K ] ボタンをクリックして[パラレル通信]画面を閉じ、[プ 
リンタ]画面で[〇 K ] ボタンをクリックします。 
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m プリンタの割り当て 

① NetWare アドミニストレータ画面で、手 


順4で作成したプリントサーバオブジェ 
クトのアイコンをダブルクリックしま 


す。 


NetWare アト'-ミニストレータ _ [ep S on (EPSON)] 


| gj オフ'' A 外ぬ）表示 ㈤ tJy ^ AP ) 

^sj #j ijiis 

^.epson 
-^EVERYONE 
-EL HOST 
PRIFNW 
-& Admin 
-H H 0 ST 1 
-国 H 0 ST 1 _SYS 


上 - 


.良 LP- 1 9600 S . 




②[割り当て]ボタンをクリックし、[追加]ボタンをクリックします。 


割り当て__ 

rrMs ) : 



③プリンタオブジェクトの一覧が表示されますので、手順7で作成したプリンタを選 
択し、[〇 K ] ボタンをクリックします。 




PRIFNW. EPSON 


使用可能な: n'' デ： e 外 (A) : 



ID テキストの表示(旦）： 


: ■ 


ID テね卜の変更_ 


I OK I 
_WM J 

_ MI ， 7*(H) | 


④②の画面に戻って、一覧から割り当てた 
プリンタを選び[プリンタ番号]ボタン 
をクリックします。プリンタ番号を〇〜 
15の範囲で設定し、[〇 K ] ボタンをク 
リックします。 


フウンタ番号の変更 


フッンタ番号 (£): |〇" 



1：： ......... P .!< ............. j | 

_キャンセル^ 

_ ur (_ H ) J 
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ff 割 II 当てたオブジ I クトの確認 
f f ① NetWare アドミニストレー タ画面で、 
手順4で作成したプリント サーバ オブ 


ジェクトのアイコンをダブノレクリック 


します。 


pi NetWare アドミニストレータ _ [epson (EPSON)] 


表示 ㈤ オフ'>ョン史）ツ- 

■s 」 • 」咖碥 ijjiis 

^.epson 



②[プリントレイアウト ] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを確認して 
ください。このあとは、「ネットワーク I / F の設定」 （99 ページ）へ進んでください。 
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プリンタ環境の設定 （ NWADMIN から) 


NetWare 4.1 xJ / lntranetWare - J / NetWare 5 J ( NDS ) をお使いの方は 、 NWADMIN か 
ら設定できます。 

/ NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定するツリーに、クライアン 
卜から目的の コ ンテキストに対して ADMIN と同等の権限のある ユーザでロ グインしま 
す。 


^プリンタの作成 

dr NWADMIN を起動します。ディレクトリコン 


テキストのアイコンをクリックし、メニュー 
の [ オブジェクト]- [ 作成]-[プリンタ]を 
選択します。プリンタ名を入力して[作成] 
ボタンをクリックします。 


1フリカの作成 

□1 

フリン蛛(砂 

|： nmc ) ：| 

| LP - 96005 

キ心セル| 

厂作成後に詳細を設定迫） 

ヘルフ:吐 

r 別のフリカを作成色） 


〇プリントサーバの作成 
^ディレクトリコンテキストのアイコンをク 


リックし、メニューの[オブジェクト]-[作 
成]-[プリントサーバ]を選択します。プリ 
ントサーバ名を入力して[作成]ボタンをク 


リックします。 


■フリントサ-ハ''の作成 

□1 

フリントサ-ハ■■'名 ㈣ ： 

|： nmc ) ：| 

| LP - 96005 -FS 

キドノセル1 

厂作成後に詳細を設定迫） 

ヘル nw 

r 別のフリントサ-ハで作成色） 


4 


プリントキューの作成 

① ディレクトリコンテキストのアイコンをク 
リックし、メニューの [ オブジェクト]-[作 
成]-[プリントキュー]を選択します。プリ 
ントキュー名を入力して[作成]ボタンを 
クリックします。 

② プリントキューオブジェクトのアイコン 
をダブルクリックし、ユーザを登録しま 
す。 


プリントキューを置くボリューム 
を指定（デイレクトリコンテキス 
卜内のボリュー厶を選択） 


トントキュ-の作成 

□ 

<? ディレ外リサ-ビスキュ-の 
r ル'イン”キューを参照 ( e ) 

フリントキュ-名妙： 

作成 ◎ | 

私ンセル| 


| LP - 96 0 05 -<? 

フリントキュ-ホ'リュ-ム妙 

ヘル r ( ti ) | 


| H 0 ST _ SYS.EPSON 

厂 作成後に詳細を設定必 

r 別のフリントヰュ-を作成⑷ 

國 


® 設定したプリントキューは、クライアントがプリンタを利用する際に使いますので、 
キュー名をクライアントに知らせてください。 

ポイント 

V_ J 
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5 プリントキューの割り当て 

① NetWare ア ドミニス トレータ画面でプ 
リンタオブジェクトのアイコンをダブ 
ノレクリックします。 


NetWare アドミニストレ - 夕 - [epson (EPSON)] 


E オフ''シ''ヱ外ぬ）表示屻オアショ： xe ) r 

^aj ♦ 」勾 ㈣ 匐 ijjiia 

品 epson 
-衫 EVERYONE 
-M HOST 


PR 

¢1 

-^1 


IFNE - 


LP- 96008 ) 

TP- y CiuuS-PS 


LP-9600S-Q 


②[割り当て]をクリックし、[追加]ボタンをクリックします。 


LM600S 



J |_ v-srj フ m.. _ I _ ir 」 


③ プリントキューの一覧が表示されるので、手順 4 で作成したキューを選択し、 [ OK ] 
ボタンをクリックします。 

④ [ 環境設定]をクリックして[プリンタタイプ]欄で [ その他/不明]を選択し、 
[〇 K ] ボタンをクリックします。 



E 1 
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プリンタの割り当て 

① NetWare アドミニストレータ画面でプリ 
ントサーバオブジェクトのアイコンをダ 
プノレクリックします。 


NetWare アドミニストレ-夕- [epson (EPSON)] 


E ^ Vt ^ ho ) 表示屻才 r ショ： xe ) r 

^SJ ♦」 勾㈣匐 IJJiiJa 

品 epson 
-衫 EVERYONE 
-M HOST 


\-°B PRIFNW 

|_^^p_Q(snn^ 

^LP-Q600S-P|) 


②[割り当て]をクリックし、[追加]ボタンをクリックします。 



[ ok J I . 


I MP* 


③プリンタオブジェクトの一覧が表示されるので、割り当てるプリンタオブジェクト 
を選択し[〇 K] ボタンをクリックします。 


PRIFNW. EPSON 


使用可能なわ外 (A〉 : 



I OK I 
_WA\l J 

_ MP*tH) | 


④②の画面に戻って一覧から割り当てたプ 
リンタを選び、[プリンタ番号]ボタン 
をクリックします。プリンタ番号を〇〜 
254の範囲で設定し、[〇 K] ボタンをク 
リックします。 


|フウ»番号の変更 

〇1 


フワ：^番号吵 |〇 

K — P .!<............. j | 


キゃンセル j 


ヘルフ如 
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7 割り当てたオブジェクトの確認 

① NetWare アドミニストレータ画面で、 
プリントサーバオブジェクトのアイコ 
ンをダブルクリックします。 


P NetWare アドミニストレ - 夕 - [epson (EPSON)] 


gj オフ' y ' i 外ぬ）表示⑽オフ'>ョン(£) r 


—■ MMi 



②[プリントレイアウト ] ボタンをクリックします。 

プリントサーバ、プリンタとプリントキューが関連付けられていることを確認して 
ください。続いて、次ページへ進んでください。 



[ 0 K ] キ ⑽I 、.ザォフ♦シ〇… |_ W 」 

詳しくは NetWare のマニュアルをご覧ください。 
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ネットワーク I / F の設定 


ネットワークに接続したプリンタの設定は、 EpsonNetWinAssist から行います。 

/ NetWare サーバへのログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから SUPERVISOR または ADMIN と同等の権限を持つ ユーザで ログインし 
ます。 

プリントサーバのロード 

プリントキューボリュームを設定したファイルサーバで次のコマンドを入力し、プリン 
トサーバモジュールをロードします。 

> LOAD _ PSERVER _ PCONSOLE または NWADMIN で設定したプリントサーバ名 
しは半角スペース） 

^ EpsonNet WinAssist の起動 

①[スタート]メニューのプログラム [ EpsonNetWinAssist ] をクリックして起動しま 
す。 

②リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設定するプリンタを選択し 
て [ 設定開始]ボタンをクリックします。 



設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ぺージ参照）。 

ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場合， 
モデ) レ名が表示されないことがあります。 

IPX グループにプリンタが表示されない場合は，プリンタの電源がオンになって 
いるか、コンピュータと同ーセグメントにプリンタがあるかを5萑 f 忍してくださ 
い。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (133 ページ）で設定すると、表示されます。 
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パ NetWare 設定画面の表示 

nT [NetWare] タブをクリックして、ネットワーク I/F の NetWare 情報を設定します。 


現在ログインしている NetWare の環境とネットワーク I / F に設定してある NetWare 
\ T ) 環境が一致しない時は、メッセージが表示されます。メッセージをよくお読みにな 
ポィントり、次の操作に移ってください。 

V_ ) 


5 基本設定とリモートプリンタ設定 

画面の右半分は、[モード]で [ リモートプリンタ]を選択すると表示されます。 


ME\\ 


'ttllS | TCP/IP NetWare | NetBEUI | AppleTalk | 

基本設定- 1 「リトトフ奶 

t - K ： フ♦ライマリフリントサーガ名： 


|リトトフ’ル5 
フトムタイフ' 




|LP- 9600 S-PS 
フ 4 y ン5ぎ一卜番号： 


|自勒 


キャンセル d _ vir 


設定項目 

設定内容 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。[リモートプリンタ]を選択し 
てください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動を選択してください。自動以外を選択すると、 
設定エラーになります。 

NDS 

ツリー名 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

リモートプリンタ 

プライマリプリント 
サーバ名 

PCONSOLE または NWADMIN で作成したプリントサーバ 
名を入力します。 

プリンタポート 
番号 

PCONSOLE または NWADMIN で設定した、リモートプリ 
ンタのプリンタ番号を設定します。 
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設定の保存 

\/ ① [0K] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I/F に情報を送つ 
ていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったりしな 
いでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリックし 
てください。詳しくは「バスワードについて」（134ページ）を参照してくださし\ 

ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

\_ J 


フ％トサール'へのロケ'イン 

現在 ： TV ン トサ-ハ1こ訣定されて L る音理巷用/^スワ-卜％入力してく 
ださい。 

ハ。スワ - K : 


OK I _キャンセル_変更… 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電源 
を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更新] 
をクリックして、設定値を確認してください。 


NetWare 印刷 101 





NDPS ゲートウェイ印刷 (NetWare5J) 


NetWare5J には、 NDPS が標準装備されています。ここでは、 Novell NDPS ゲート 
ウェイ経由で印刷する方法を説明します。 

Novell NDPS ゲートウェイは、 IPX 上の 「printer、IP 上の LPR、 または 従来から ある 
IPX 上のキューベースプリントシステムを使って NDPS で印刷するためのソフトウェ 
アです。 


NDPS を使うと、ネットワーク上のプリンタや印刷サービスの管理が従来の方 
法よりも簡単に行えます。 

本製品は、 NDPS の[自動ドライバインストール]には対応していません。 
NDPS 経由で印刷する場合、バナー印刷は行えません。 


設定の流れ 


次のような手順で設定します。 NDPS についての詳細は、 NetWare5J に添付されてい 


る NDPS の説明書を参照してください。 

1■接続方5去の決定と環境設定 . 103ページ 

i 

2. NDPS マネージャの作成 . 104ページ 

i 

3. NDPS プリンタエージエントの作成 . 105ページ 

i 

4. EpsonNet WinAssist からのネットワーク I / F 設定 . 112ページ 

i 

5■プリンタ設定（クライアント） . 115ページ 
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接続方法の決定と環境設定 


/ 接続方法の決定 

次の3種類の接続方法から、ご利用の環境にあったものを選びます。 

• リモート （ IPX 上で 「 printer ) 

ゲートウェイ経由で 、 RPRINTER (リモートプリンタ）モードのプリンタに印刷する 
ことができます。 NetWare を初めてインス!-ールするときや、現在の印刷環境が削 
除されても問題ない場合に使用できます。 


® リモート （ IPX 上で rprinter ） を使うと、従来のキューベースプリントシステムの設定 
が失われます。 

ポイント 


• リモート （ IP 上で LPR ) 

ゲートウェイ経由で、ネットワーク I / F の IP アドレスを設定したプリンタに印刷で 
きます。 

• ジョブをキューに転送 

ゲートウェイからキューに印刷ジョブを送って印刷します。従来のキューベースプ 
リントシステムと共存したいときに使用できます。 

り 必要なプロトコルのインストール（サーバ） 

し NetWare サーバに、次のプロトコルをインス!ルします。接続方法によって、イン 
ストールするプロトコルが異なります。 

インス I -ール方法は NetWare 5 J のマニュアルをご覧ください。 


•リモート （IPX 上で 「 printer ). IPX 

•リモート （IP 上で LPR ) . TCP/IP 

•ジョブをキューに転送 . IPX 


^クライアントソフトのインス!-ール（クライアント） 

^ クライアントに、 NetWare 5 J 添付のクライアントソフトをインス!-ールします。この 
とき[標準のインストール]を選択すると、 NDPS も自動的にインストールされます。 

^ プリンタドライバのインス!-ール（クライアント） 

nr クライアントに、使用するプリンタのプリンタドライバをインストールします。インス 
トール方法はプリンタの取扱説明書をご覧ください。 



NetWare サーバ経由でプリンタドライバをインストールしないでください。 

Novell プリンタマネージャ （ NWPMW 32. EXE ) からは、プリンタの追加および 
プリンタドライバのインストールをしないでください。 
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NetWare 5 J のツール NWADMIN から、 NDPS マネージャを作成します。以下の操作 
はクライアントから行ってください。 

/ NWADMIN の起動 

クライアントから、 NetWare アドミニストレータ ( NWADMN 32. EXE ) を起動します。 


り NDPS Manager の設定 
し ①ディレクトリコンテキストのアイコン 
を選択し、メニューの [ オブジェクト]- 


[作成]- [ NDPSManager ] を選択します。 




[NDPS マネージャ名]、[常駐先サー 
パ]、[データベースボリュー厶]を 
設定したら、[作成]ボタンをクリッ 
クして設定を保存します。 



NDPS マネージャの口ー ド 

^ NetWare サーバで、 NDPS マネージャをロードします。サーバコンソールで次のコマ 
ンドを入力し、作成した NDPS マネージャを選択してください。 

> LOAD _ NDPSM しは半角スペース） 



コマンドを常時使用する場合は、 AUTOEXEC . NCF に [ LOAD _ NDPSM _ 識別名付き 
NDPS マネージャオブジェクト名]しは半角スペース）を記述してください。 
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NDPS プリンタエージェントの作成 


続いて、 NWADMIN から NDPS プリンタエージェントを作成します。 


⑦ 

ポイント 


ここでの設定と同じことが、サーバコンソールからも行えます。詳しくは NetWares 」 
のマニュアルを参照してください。 


/ プリンタタイプの決定 

次の2種類のプリンタタイプから、使用するタイプを決定します。タイプの詳細は、 
NetWare 5 J のマニュアルをご覧ください。 

_パブリックアクセスプリンタ（手順2へ） 

この設定にするとネットワーク上の誰もがプリンタを使用できます。ただし NDS 才 
ブジェクトとしては登録されないため、セキュリティやイベント通知などのサービ 
スが一部利用できません。 

_コントロールアクセス プリンタ（手順3 へ） 

NDS オブジェクトとして登録されるプリンタで、セキュリティやイベント通知など 
のサービスが利用できます。アクセス権のあるユーザだけが利用できます。 

〇プリンタ エージ ェントの作成（パブリックアクセスプリンタ） 

&①作成した NDPS マネージャを選択し、メ 
ニューの[オブジェクト ]- [詳細]画面を 
起動します。 


②[プリンタエージエントリスト]ボタ 
ンをクリックして、[新規]ボタンをク 
リックします。 

[新規]ボタンが無効になっている場合 
は、サーバコンソールで NDPSM をロー 
ドしてください。 


③ [ プリンタ エージ ェント （ PA ) 名]を入 
力します。 

[ゲートウェイタイプ]は [ Novell プリン 
タゲートウェイ]を選択し、[〇 K ] ボタ 
ンをクリックします。続いて手順4へ進 
みます。 
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プリンタエージエントの作成（コントロールアクセスプリンタ) 


①ディレクトリコンテキストのアイコン 
を選択し、メニューの [ オブジェクト]- 
[作成 ]-[ NDPSPrinter ] を選択します。 


EPSON (EPSON 〕 陋 HI 四 


昱 EPSON 
1NW5 

Hi 9 

-ffitest 

- 1 M , LP - Q 600 S-Q 


L S 1 IF 
& admin 

jdJ 


ifi 


② [ NDPS プリンタ名]を入力し、[プリン 
タエージエントのソース ] 欄では [ 新規 
プリンタエージエントを作成する]を選 
択して [ 作成]ボタンをクリックしま 
す。それ以外の項目については、 
NetWare 5 J のマニュアルを参照してく 
ださい。 


[LP- 96003 

「フ”ン缸一 y ' i ントのトス (£) 

(7 新規フ*ントを作成する 
r NDS 内こある既存の NDPS”W オフ' yi 外 
C ハつ''アクセスフ物 

NDPS フオフ' n クトの作成後に 
厂詳細を設定する屯） 
r 別の NDPS” ンタを作成する⑷ 


ヘル r(ii) 


③ [ NDPS マネージャ名]では作成した NDPS 
マネージャを選択します。[ゲートウェ 
イタイプ]は [ Novell プリンタゲート 
ウェイ]を選択し、[〇 K ] ボタンをク 
リックします。続いて手順4へ進みま 


フ ” ンタ I 一/エントの作成 


フ *!/ ン虹一 /I ン Kpa) 名 (£): 


|LP- 96005 
NDPS7 ネー:/、名 


[rF.General.EPSON 
ク '' ートウ I イ § ィフ *<&) : 


和ンセル | 
ヘルフ如 | 


mewk 

IJMIM 


lett-Packard IP/IPX フ ” ン W しトウェイ 


す。 
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プリンタタイプと接続タイプの選択 

①[プリンタタイプ ] と[ポートハンドラタイプ]を選択して[〇 K ] ボタンをクリック 
します。 


フリン虹 -' A ント 「 PA 1 」用の Novell PDS の | 


フリン灼ィデ 0: 


(Generic 


icO PCL 
(Generic) PCL (PJL) 
(Generic) PS 
(Generic) PS (PJL) 

FX Able 325x Mode 卜 PRII 
FX Able 335 x Mode 卜 PRII 
FX Color Laser Wind 3310 
FX DocuCenter 250 
FX DocuCenter 350 

ホ十ートハンドラ 


[£- 





OK ] — キャンセル」 _W 


((なし））を選択 


Novell ポートハンドラを選択 


②お使いになる接続タイプとポートタイプを選択し[次へ]ボタンをクリックします。 
ここで選択する[接続タイプ]によって、次の手順へ進んでください。 


[リモート ( IPX 上で 「 printer ) 
[リモート （ IP 上で LPR )] 
[ジョブをキューに転送] 


手順5へ 
手順6へ 
手順7へ 


フリン缸ーシ'エント 「PA1 」用のホ H ハンドラの設定 


接続タイフ*ぬ） 

r 口-カル(サ-ル、への物理接瘛 
リモート (IPX 上て Vprinter) - 

r リト Kip 上で lpr ) - 

r シ、フ令ヰ： H こ転送 ■ 


「ホ、卜$ィグ(£)- 
(?iLPfl! 
r LPT2 
PLPT3 


TCOMI 
TCOM2 
r COM3 
r COM4 


r その他 


+ 選 


選択したら手順 y 
択したら手順レ 
- 選択したら手順厂 


-リモート （ IPX 上で 「 printer ) 
の場合、 LPT 1 を選択 


私ンセルヘル: r(H) j <戻る (g) J 次へ (M) > J 完了 (£) J 
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(リモート （ IPX 上で 「 printer )) ポートハンドラの設定 

® ネツト ワーク I/F のネツト ワークアドレスと MAC アドレスは、 ネツ トワークステー 
タスシートに印刷されています。 

ポイント 


①次の項目を入力し、[次へ]ボタンをクリックします。 


プリンタエージエント名が表示 
されます。 

プリンタ番号 （0 〜 254) を設定 

ネットワーク I / F のネットワーク 
アドレスを入力 

ネットワーク I / F の MAC アドレ 
スを入力 


②[割り込み]は[なし]を選択し、[完了]ボタンをクリックします。 




③次の画面が表示されます。④の画面が表示されるまでお待ちください。 
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④ [プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順8へ進んでください。 



么 (リモート （ IP 上で LPR )) ポートハンドラの設定 

〇①次の項目を入力して[完了]ボタンをクリックします。 DNS サーバにネットワーク 
I / F のホスト名を登録してある場合は、[ホスト名]を入力します。[プリンタ名] 
は図のように初期値のままにしておきます。 


ネットワーク I / F の IP アドレス 
ネットワーク I / F のホスト名 


② 次の画面が表示されます。③の画面が表示されるまでお待ちください。 





③ [プリンタドライバ]は（なし）を選択します。この後は、手順8へ進んでください。 
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(ジョブをキューに転送）ポートハンドラの設定 

この設定は、すでに作成されているキューで、印刷のできる設定が完了していること 
を前提としています。印刷環境の設定については「バインダリプリントサーバ印刷 
( NetWare 3. xJ /4.1 xJ)j (77 ページ ）、 「NDS プリントサーバ印刷 (NetWare 
4.1 xJ /5 J)j (82 ページ）、「リモートプリンタ印刷 ( NetWare 3. xJ /4.1 xJ /5 J )」（87 
ページ）のいずれかを参照してください。 

①[キュー名 ] と[キューユーザ名 ] を選択し、[完了]ボタンをクリックします。 


® [ キュー名]にはあらかじめ作成しておいたプリントキュー名を指定します。モード 
はプリントサーバ、リモートプリンタのどちらでも構いません。 

ポイント 



②次の画面が表示されます。③の画面が表示されるまでお待ちください。 


7V'Ai-v v tA(pa-^u-[-^ 


” ンタ I- シ-'エントの口 - 卜-冷待って 
います。□-卜 -1 こ I お〇秒ほど 
か■かります。 


| [:待だず1.ご疏行…】 


③ [ プリンタドライバ]は(なし）を選択します。この後は、手順8へ進んでください。 


Windows3.1 ドライれ ’ | Windows 95/98 Driver | Wlndo 
レホ *- 卜されたフ * y ン妳ィフ， 

wsNT4 卜 ’ ライ / ぐ | 

不明 

推奨される卜''ライが 
不明 


フ警 、 W(E): 


Color Laser Wind 3310 

Fuji Xerox DocuStation DP 300 Ex 

FX Able Model-PRII ART4-ADV 

FX Able Model-PRII-FAX ART4-ADV 

FX DC 250/350/400 ART4-ADV 

FX DC 250/350/400-FAX ART4-ADV 



-へルフ ♦ _ 
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^設定の確認 

〇 設定した NDPS プリンタエージェントを確認 
します。 

① NWADMIN で、作成した NDPS マネージャ 
オブジェクトを選択し、メニュー [ オブ 
ジェクト ]- [詳細 ] 画面を起動します。 


② [ プリンタ エージ エン ト リス ト ] ボタンをクリックします。ここで、作成した 
NDPS プリンタ エージエン トの ステータスが [ アイドル]になっていることを確認 
します。 


EPSON (EPSON 〕 匯囫田 


磊 EPSON 
显 NW5 
General 
j-ffitest 

9600S-Q 


k.MLP-9 
& admin 


jdJ 





[ リモート （ IPX 上で rprinter )] の場合は、続いて次ページからの設定を行ってください。 
[ リモート （ IP 上で LPR ) ]、[ジョブをキューに転送]の場合は、続いて「プリンタ設 
定（クライアント）」 （115 ページ）へ進んでください。 
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ネットワーク I / F への設定 ([ リモート ( IPX 上で rprinter )] 選択時) 


リモート ( IPX 上で rprinter ) の場合は、前ページに続いて EpsonNet WinAssist から 
ネットワーク I / F を設定します。 



次の操作は、 [ リモート （ IPX 上で rprinter )] をお使いの場合のみ設定してくだ 
さい。 [ リモート （ IP 上で LPR ) ]、[ジョブをキューに転送]をお使いの場合は 
設定不要です。 

設定を行うコンビユータに、 Client 32. IntranetWareClient . NovellClient のい 
ずれかをインストールしておいてください。 


/ サーバ への ログイン 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにして、設定する NetWare サーバに、 
クライアントから ADMIN 権限のある ユーザで ログインします。 

^ EpsonNet WinAssist の起動 

^① [ スタート]メニューのプログラム [EpsonNet WinAssist ] をクリックして起動し 
ます。 

②リスト画面の IPX グループに表示されるプリンタから、設定するプリンタを選択し 
て [ 設定開始]ボタンをクリックします。 




設定するネットワーク I / F は， MAC アドレスで区別します。 MAC アドレスは、 
ネットワークステータスシートで確認できます（「ネットワークステータスシー 
卜について」9ページ参照）。 

ネットワーク I / F の IP アドレスが工場出荷時の設定 (192.168.192.168) の場 
合、モデル名が表示されないことがあります。 

IPX グループにプリンタが表示されない場合は、プリンタの電源がオンになつ 
ているか、コンピュータと同ーセグメントにプリンタがあるかを確認してくだ 
さい。 

口ーカルネットワークの外にあるプリンタは、[ツール]メニューの[探索オプ 
シヨン] (133 ぺージ）で設定すると、表示されます。 
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NetWare 設定画面の表示 

^ [ NetWare ] タブをクリックして、ネットワーク I / F の NetWare 情報を設定します。 


@ 現在ログインしている NetWare の環境とネットワーク I / F に設定してある NetWare 
環境が一致しないときは、メッセージが表示されます。メッセージをよくお読みにな 

ポイントり、次の操作に移ってください。 

V. 


^基本設定とリモートプリンタ設定 

画面の右半分は、[モード]で[リモートプリンタ]を選択すると表示されます。 


m 


情報 | TCP/IP 
基本設定 
モ - 卜'、： 


J | NetBEUI | AppleTalk | 


「リモ - 卜”ンタ 
ブライマリ :^ ントサーガ名： 


| リモ - 卜 ” ン 5 
フレ - ム 5 ィフ * : 




IPA1 

フ ” ン WH 番号： 


I 自勒 


1 r 


コンテキスト： 


キャン 1Z ル」 _ ヘルフ * 


設定項目 

設定内容 

基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 [ リモートプリンタ]を選択 
してください。 

フレームタイプ 

使用するフレームタイプを選択します。 

自動を選択してください。自動以外を選択すると、 
設定エラーになります。 

NDS 

ツリー名 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

リモートプリンタ 

プライマリプリント 
サーバ名 

108ページの [ SAP 名]と同じ名前を、半角英数47文 
字以内で入力します。 

プリンタポート番号 

プリンタ番号を、〇〜254の数字で設定します。108 
ページの [ プリンタ番号]と同じ数字を入力します。 
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5 設定の保存 

① [0 K ] ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定内容を保存します。 

「設定は正常に更新されました。」と表示されるまではネットワーク I / F に情報を 
送っていますので、プリンタの電源を切ったり、印刷データをプリンタに送ったり 
しないでください。 


@ バスワードを初めて設定したり、変更したりするときは、[変更]ボタンをクリック 
してください。詳しくは「バスワードについて」（134ぺージ）を参照してください。 
ポィントエ場出荷時の状態では、バスワードは何も設定されていません。 

V_ J 


フツントサーハ'' への ロケ'イン 

現在フリントサ-ハ'1こ設定されて L 亡音理者用ハプワ-卜せ入力してく 
ださい。 

JV スワード.. 


OK I _キ心セル」_変更..._ 


②その後、設定が有効になるまで最大3分かかりますので、その間はプリンタの電 
源を切らないでください。3分ほどしたら、[表示]メニューの[最新の情報に更 
新]をクリックして、設定値を確認してください。 

この後は、111ページの手順8を行ってから、次ページへ進んでください。 
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OK 1 キャンセル 


コント ロール アクセスプリンタの場合 
NDS ツリー内に作成した NDPS プリンタ 

エージエント 


ステータスの表示、通矢口機能については、 NetWare のマニュアルを参照してください。 

ポイント 

V J 


歇縱縊驟 M 織。、ます。 



キャンセル J 


① プリンタのマニュアルを参照して、 EPSON プリンタドライバをインス!-ールしま 
す。 

② [ プリンタの追加]で印刷先を設定します。次のオブジェクトを出力先に設定してく 
ださい。 

_パブリックアクセスプリンタの場合 
[ Ndps パブリックアクセスプリンター] 

というネッ トワークグループの 下に作成 
した NDPS プリンタ エージ エン ト 




Sf ? 溫紹:?，蟲為親。、ます。 



□%ネットワ'-クコンピュ-夕 
白… ■ ネット 1 全体 
白 Q 


Ndps ハケリックアクセスフ”ンター 


プリンタ設定（クライアント) 


クライアントはプリンタのマニュアルを参照してプリンタドライバをインス I -ールし 
た後、印刷先にプリンタエージエントを指定します。 


© Novell プリンタマネージャ （ NWPMW 32. EXE ) からは、プリンタの追加およびプリ 
ンタドライバのインストールをしないでください。 

ポイント 

V _ 



. E ... 甲 E 
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EpsonNet WebAssist からの設定 


EpsonNet WinAssist で行うネットワーク I/F の設定は、お手持ちのブラウザから 
EpsonNet WebAssist を使って行うこともできます。 


® - EpsonNet WebAssist には、プリントサーバモードでの EpsonNet WinAssist の 
ような、ブリントサーバ/キュー/プリンタを新規に作成する機能はありませ 
ポィント ん。 EpsonNetWebAssist でオブジェクトを設定するときは、 EpsonNet 

WinAssist や PC 〇 NSOLE , NWADM 旧で怍成洁みのオブジェクト名を入力して 
ください。 

-お使いのコンピュータに Web ブラウザをインストールしてください（「動作環 
境」14ぺージ参照)。 

- EpsonNetWinAssist/MacAssist と EpsonNet WebAssist から、同時に同じネツ 
トワーク I / F に対して設定をしないでください。 

-コンピュータとネットワーク I/F に TCP/IP が正しく設定されていることを確認 
してくださし\ 

-お使いのブラウザにより、入力できる文字種の制限があります。詳細は、お使 
いのブラウザおよび 0 S のマニュアルを参照してください。 

-お使いの Web ブラウザの設定を、ネットワーク I/F に IS 定した IP アドレスに対 
してプロキシを使用しない設定にしてください。 

V- J 


/ プリンタの起動 

ネットワークに接続したプリンタの電源をオンにします。 

EpsonNet WebAssist の起動 

dr EpsonNet WinAssist から起動する方法と、ブラウザから起動する方法があります。 

• EpsonNet WinAssist のリスト画面から、設定するプリンタを選択して [ ブラウ 
ザの起動]ボタンをクリックします。 


ブラウザを起動してネットワーク I / F の IP アドレスを入力します。このとき、 
EpsonNet WinAssist は起動しないでください。 

書式） http :// ネット ワーク I / F の IP アドレス/ 

例） http ://192.168.100.201/ 
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3 NetWare 基本設定 

r ^\ [NDS コンテキスト]欄では、半角英数文字 （ ascii 文字）のみ使用できます。2バイ 
卜文字は使えません. 

ポイント_ 


メニューの[設定]- [ ネットワーク]にある [NetWare] をクリックして、各項目を設定 
します。 


■ ^9 


| ファイル(£〉編集 (£) 表示邸移肋(③お気に入り⑻ヘルブ⑽ 




t a 戾 I I 氣望 


|j ァドレス I© http://XXX.XXX.XX.XX ▼ 


NetBEUI 

SNMP 

綱 
钃ブリンタ 


NetWare 

TCP/IP 

AppleTalk 

NetBEUI 

SNMP 

钃オプション 


NetWare 基本設定 

| Enable 」 

フレームタイブ | Auto 

動作モード 
NDS ツリー名 [EPSON - 

NDS コンテキスト 


4 ；； (EPSON 

ブリントサーバ _ 

議ィ ¥/7 t ィルサ―靈 ( S 5 ST 

ブリントサーバ名 |L P-9600S-XXXXXX 

ポーリング間隔 (5-90) p ~ sec 

NetWare バスワード ，| 

U モー トブリンタ 

ブライマリブリントサーバ名 |LP- 9600 S-XXXXXX 
ブリン姊ート番号 (0-254) |〇~ 


麁イントラネ讣 y う 


設定項目 

設定内容 

NetWare 

[Enable] を選択します。 

[Disable] は NetWare を使用しない場合や、ダイヤルアップ 
ルータで NetWare を [Enable] にしておくと不都合がある場 
合に選択します。 

フレーム タイプ 

Auto が表示されます。 

動作モード 

お使いの モー ドにあわせて選択します。 

お使いのモード 

選択する項目 

4.1xJ/5JNDS 
プリントサーバ 

NDS Print Server 

3.xJ/4.1xJ バインダリ 
プリントサーバ 

Bindery Print Server 

リモートプリンタ 

Remote Printer 

NetWare を使用しない 

Standby 

NDS ツリー名 

NDS モー ドをお使いの h 
字以内で入力します。リ 
力不要です。 

1 合のみ、ツリー名を半角英数 31 文 
モートプリンタモードの場合は、入 

NDS コンテキスト 

NDS モー ドをお使いの場合のみ入力します。 

NDS コンテキストを半角英数255文字以内で入力します。先 
頭に「■」は付けないでください。 

リモートプリンタモードの場合は、入力不要です。 
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^プリン トサーバの 設定 

[ 動作モード]で [NDS Print Server] または [Bindery Print Server] を選択した場合 
は、プリントサーバを設定します。 

ブリントサーバ 

ブライマリファイルサーバ名 [host 
ブリントサーハ名 || LP -9600 S-XXXXXX 

ポーリング間隔 (5-90) |5 — sec 

NetWare ^ くスワード | 


設定項目 

設定内容 

プライマリファイル 
サーバ名 

[Bindery Print Server] の場合のみ入力します。 

プリントサーバがログインするファイルサーバ名を、半角 
英数 47 文字以内で設定します。 

プリントサーバ名 

プリントサーバ名を、半角英数 47 文字以内で設定しま 
す。 

初期値：プリンタ名-ネットワーク I/F の MAC アドレス 
の下 6 桁 

ポーリング間隔 

通常は設定不要です。 

ポーリング間隔を、 5 〜 90 秒以内で設定します。 

NetWare パスワード 

通常は設定不要です。 

ネットワーク I/F がプリントサーバへログインするための 
パスワードを、半角英数 20 文字以内で設定します。 


^リモ-トプリンタの設定 

[動作モード ] で [Remote Printer] を選択した場合は、リモートプリンタを設定します。 


リモートブリンタ 

ブライマリブリントサーメ培 || LP - 9600 S-XXXXXX 
ブリンタボート番号 (0-254) |〇一 



設定項目 

設定内容 

プライマリプリント 
サーバ名 

プリントサーバ名を、半角英数 47 文字以内で設定します。 

プリンタ ポー ト 
番号 

リモートプリンタのプリンタ番号を設定します。 
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ふ 設定の保存 

C ? ①[送信]ボタンをクリックしてパスワードを入力し、設定を更新します。 

パスワードは、 EpsonNetWinAssist / MacAssist/WebAssist で共通です。パスワー 
ドの設定方法は「パスワード」 （168 ページ）をご覧ください。 

工場出荷時の状態では、パスワードは何も設定されていませんので、以下の画面は 
表示されません。 


入力不要 
パスワード入力 


②「設定は正常に更新されました！」というメッセージが表示されたら、更新は終了で 
す。このメッセージが表示されるまで、 Web ブラウザを終了したり、印刷データを 
プリンタに送ったりしないでください。 



③設定を有効にするために、画面のメッセージに従ってリセットをしてください。 
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ダイヤルアップネットワーク使用時の注意 

ここでは、ダイヤルアップネットワークを使用する場合の注意点を説明します。 


r 本文にある「プライマリサーバ」とは、プライマリタイムサーバ（ネツトワーク上 1 

でワークステーションなどに時間を提供するサーバ）を指します。 

ポイント 

\_ y 


各モードでの使用について 


プリン トサーバモード 

必ず専用線接続で使います。 

プリントサーバ モー ドではフアイルサーバに対してポーリングを行うため、ルータに 
よる代理応答ができません。このため、ダイヤルアップ接続での使用はできません。 

リモートプリンタモード 

代理応答機能があるルータを使えば、ダイヤルアップ先にプライマリサーバを設置で 
きます。しかし、プライマリサーバがダウンした場合などに不必要なダイヤルアップ 
をしてしまう可能性があるため、ダイヤルアップ専用線接続をお薦めします。 
ダイヤルアップ接続をする場合は、次ページからの注意をお読みください。 
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ダイヤルアップ先にプライマリサーバがある場合 


ローカルネットワークにファイルサーバがある場合 



□□□□□□□□□□命 


□□□□□□□□□□□□命 

]□□□□□□□□□□□□□♦ 



□□□□□□□□□□命 



1. 電源投入時 

ローカルのファイルサーバ—プライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが発生します。 

このダイヤルアップは電源投入時の1回のみで、問題はありません。 

2. ネットワーク I / F が正しく設定されていない場合 

ローカルのファイルサーバ—プライマリサーバの順にアクセスするため、ダイヤル 
アップが約5分間隔で発生します。 

ネットワーク I / F が正しく設定されていないことが原因です。本章にある設定を正 
しく行うと、この現象は発生しません。 


3. 正常動作中（待機） 

NetWare のプロトコル規約により、 SPXWatchdog パケットが送信されます。代理 
応答機能があるルータを使えば問題ありません。 

4. 正常動作中（印刷） 

印刷データが転送されている間ダイヤルアップが発生します。ダイヤルアップネッ 
トワーク本来のダイヤルアップであるため問題ありません。 

5. 動作中にプライマリサーバがダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みるため、ダイヤルアップが発生します。こ 
れは自動再接続機能が原因です。一度、プリンタの電源を OFF にしてください。 

6. ローカルネットワークのファイルサーバがダウンした場合 

口一カルネットワークにファイルサーバがなくなると、口一カルネットワークで 
NetWare と本ネットワーク I / F の NetWare プロトコルが使えなくなります。この 
状態ではダイヤルアップは発生しません。ローカルネットワークのファイルサーバ 
が復帰すると、本ネットワーク I / F も自動復帰します。 
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ローカルネットワークにファイルサーバがない 場合 



□□□□□□□□□□命 □□□□□□□□□□命 



ルータの設定によっては、ローカルネットワークにファイルサーバがなくても 
NetWare プロトコルが使えます。 

この場合の注意は、前ページ「ローカルネットワークにファイルサーバがある場合」 
の1から5と同様です。前ページをご覧ください。 
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—カルネットワークにプライマリサーバがある場合 


本プリンタを設置したネツトワークにプライマリサーバを設置しても、構成によっては 
不必要なダイヤルアツプが発生します。 

次の注意点は、プリントサーバモード、リモートプリンタモードで共通です。 


□□□□□□□□□□□□命 

]□□□□□□□□□□□□□ 


□□□□□□□命 

□ □□命 



1. 電源投入時 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

2. 本ネットワーク I / F が正しく設定されていない場合 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。ただ 
し、誤ってリ モー トネットワークのフアイルサーバ/プリントサーバをプライマリ 
サーバとして設定してしまった場合は、意図しないダイヤルアップが発生するので 
注意が必要です。この章にある設定を正しく行えば、この問題は発生しません。 

3. 正常動作中（待機） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

4. 正常動作中（印刷） 

プライマリサーバにのみアクセスするため、ダイヤルアップは発生しません。 

5. 動作中にプライマリサーバがダウンした場合 

定期的にプライマリサーバに接続を試みますが、ダイヤルアップは発生しません。 
ただし、ルータが SAP パケット (Find Nearest Server) を通過させる設定となって 
いると不必要なダイヤルアップが発生します。一度、本プリンタの電源を OFF にす 
るか、ルータで SAP パケット （Rnd Nearest Server) を通過させないようにして 
ください。 
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第 9 章 


A 


OS/2 印刷 

_ y 


この章では、ネットワークに接続したプリンタを OS/2 
Warp3' 4(OS/2Warp Connect, 0S/2Warp Server を 
含む）で使用する際の設定方法を説明します。 

TCP/IP 印刷 . 126ページ 

NetBEUI 印刷 . 128ページ 

対応するシステムは次のとおりです。 

• OS/2 Warp 3、4 

• Warp 付属の Iprportd (TCP/IP) 

• プリンタ共有 （ NetBEUI ) 
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TCP/IP 印刷 


ここでは、 0S/2Warp に標準でサボートされる Iprportd を使用して、 TCP/IP 印刷を 
する方法を説明します。 


/ [ TCP / IP の構成]起動 

[OS/2 システム]フォルダを起動し、[シ 
ステ厶設定]フォルダから [TCP/IP の構成 
] アイコンを起動します。 



〇 [ 印刷]画面での設定 

し [印刷]タブをクリックして、次のように設定します。 



® ここでプリンタの設定をしても印刷が行えない場合は、[ホスト名]タブをクリック 

して [ ホスト名]画面での設定をしてください。 

ポイント 

v _ 

〇 [自動始動]画面での設定 
^ [自動始動]タブをクリックして、次のように設定します。 

[Iprportd] を選択 

[ 自動始動サービス]を 
チェック 

[切離し]を選択 
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^2 TCP / IP 構成終了 

[ tcp / ip 構成]を保存して終了し、コンピュータを再起動します。 


5 プリンタの作成 

[OS/2 システム]フォルダの [ テンプレート]から、 [ プリンタ ] をデスクトップにド 
ラッグして、プリンタを作成します。 

^ポートの設定 

C7 ①プリンタアイコンをダブルクリックして、メニューの[プロパティー]画面にある、 
[ 出カポート]タブをクリックします。 

② [ 出カポート]欄で [¥¥ PIPE ¥ LPDO ] 〜 [¥¥ PIPE¥LPDn ]( n は LPD ポートの最大数) 
のどれかを選択し、ダフVレクリックします。 



③ [¥PIPE¥LPD -設定]画面が表示されます。 

[LPD サーバ]欄にネットワーク I/F の IP アドレスを入力します。 [LPD プリンター]欄 
に手順2で登録したプリンタ名を入力します。 



④プリンタ設定を終了し、プリンタアイコンを閉じます。これで設定は終了です。 
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NetBEUI 印刷 


プリンタの設定を行います。 

/ OS /2 NETBIOS の確 IS 

設定するコンピュータに 、 [IBM OS /2 NETBIOS ] が組み込まれていることを確認しま 
す。詳しくは OS /2 のマニュアルを参照してください。 

/ p プリンタ作成 

①プリンタを作成します。 

②目的のプリンタをダブルクリックして、[プロパティー]画面にある[出カポート]夕 
ブをクリックします。 

③出カポートを選択します。 

^-> net use コマンド実行 

4^ DOS プロンプトから次のコマンドを実行して、プリンタに接続します。 

書式） net _ use _ 出カポート：_¥¥ネットワーク I / F の NetBIOS 名¥ネット 
ワーク I / F のデバイス名 （_ は半角スペース） 

例） LPT 1 に設定したプリンタと接続する場合 
> net _ use _ LPT 1 : _¥¥ EPxxxxxx¥EPSON 


® ネットワーク I / F の NetBIOS 名とネットワーク I / F のデバイス名は、ネットワーク 
ステータスシートで確認できます。 NetBIOS 名とデバイス名を変更する場合は、 
ポィント Windows 95/98/ NT から EpsonNetWinAssist / WebAssist を使って設定してくださし、。 

V_ J 
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第 10 章 


A 


設定ユーティリティの各機能 

_ y 


この章では 、 EpsonNet WinAssist / MacAssist / 
WebAssist のオプシヨン機能を含む各機能の概要を説 


明します。 

EpsonNet WinAssist . 130ページ 

EpsonNetMacAssist . 140ページ 

EpsonNet WebAssist .144 ページ 
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EpsonNet WinAssist 



リスト画面 


① 


② 


EpsonNet Win A : 




テ W ス ( D ) I _ 表示 ( V ) ル ( T ) ヘル/ ( H ) 


〔モテ%名 
P -8200 


] MAC アドレス 


] IP アドレス 


1 ネット 1 ？-りアドレス 


EPSON PrintServer 

Tall 
T IPX 
ず ip 


xxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxx 


XXX.XXX.XXX.XXX 
XXX.XXX.XXX.XXX 


③ 


フ''ラウデの起劻 


設定閉眙_ I 


ヘルフ泫表示するには [ F 1] キ-を押してください。 


mm 


A 


(3) 


⑤ 


項目 

説明 

①ツリービュー 

クリックすると、ツリーごとにネットワーク I / F 情報を 
表示します。 

IPX 欄には、 NetWare の通信プロトコルである IPX 
を使用し、 NetWare サーバまたは NDS コンテキ 
ストに管理者の権限でログインしていないと、表 

7 F されません。 

②項目名 

各項目をクリックすると、クリックした項目を元に並べ 
替えができます。また、項目名ボタンの境界をドラッグ 
すると、各項目の表示領域サイズを調整できます。 

③リストビュー 

ネットワーク I / F の情報を表示します。 

④[ブラウザの起動 
] 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックする 
と、 EpsonNetWebAssist が起動します。 

⑤ [ 設定開始] 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックする 
と、ネットワーク I / F の設定画面が表示されます。 


130設定ユーティリティの各機能 












メニューバー 


ツールメニューの詳細は、下記以降で説明しています。 


項目 

説明 

デバイス 

設定 

選択したネットワーク I / F の設定を開始します。 

ブラウザの起動 

EpsonNetWebAssist を起動します。 

アプリケーションの 

終了 

EpsonNetWinAssist を終了します。 

表示 

最新の情報に更新 

プリンタの再検索を行い、リスト画面の一覧表示を最新 
の情報に更新します。 

ツール 

タイムアウト設定 

ネットワーク I / F とデータを送受信する際のタイムアウ 
卜時間を、 2-120 秒の間で設定します。 

設定した時間を超えた場合は、通信エラーになります。 

探索オプション 

IP ： IP の探索オプションを設定します。 

IPX : IPX の探索オプションを設定します。 

ヘルプ 

トピックの検索 

ヘルプを表示します。 

レビジョン情報 

レビジョン情報と著作権情報を表示します。 


ツール-タイムアウト設定 

[ タイムアウト設定]では、ネットワーク I / F とデータを送受信する際に、通信エラー 
とするまでのタイムアウト時間を設定します。 

2〜120秒の間で設定します。ここで設定した時間を超えた場合は、通信エラーにな 
ります。初期値は6秒です。 


タイムアウト 


タイムアウト該定 
通 f 言 I ラ-とする畤間瞅 ] 


■0T 


キャンセル 
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ツール-探索オプション -IP 


ネットワーク I / F を TCP / IP で管理している場合に、口ーカルネットワークの外にある 
ネットワーク I / F を表示、設定したいときには、ここで特定のアドレスを設定すると、 
設定したセグメントにあるネットワーク I / F が検索されます。 

ここで設定し、保存した値は、 [ 表示]メニューの [ 最新の情報に更新]を実行する 
か、 EpsonNetWinAssist を再起動したときに有効になります。 


132設定ユーティリティの各機能 



クラスについて 

IP アドレスは、ネットワーク ID とホスト ID の区切り位置によって、 A , 巳、 C の3 
つのクラスに分けられます。たとえば、クラス A は， IP アドレスの上位8ビットが 
マスクされています。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得する 
際に決められます。ネットワーク管理者にお聞きくださし\ 


項目 

説明 

①特定アドレスへの 
探索を有効にする 

ルータを越えたところにあるネットワーク I / F を探索する場 
合にチェックします。 

② IP アドレス 

探索する IP アドレスを入力します。 （0 〜 255) 

ネットワーククラスにより、次のように入力してください。 
クラス A : [入力 ]. [255].[255]. [255] 

クラス B : [入力]■[入力 ]. [255]. [255] 

クラス C : [入力]■[入力]■[入力].[255] 

③ IP アドレスー覧 

登録済みの IP アドレスを表示します。 

④[追加] 

②で IP アドレスを入力したらクリックして追加します。最大 
20個登録できます。 

ローカルアドレスの追加は行わないでください。 

⑤ [ 削除] 

使わないアドレスを W で選択してクリックし、削除します。 

©[0 K ] 

設定を保存します。 

⑦ [ キャンセル] 

設定を取り消します。 






ツール-探索オプション -IPX 

ネットワーク I / F を IPX ( NetWare ) で管理している場合に、ローカルネットワークの 
外にあるネットワーク I / F を表示、設定したいときには、ここでネットワーク I / F のネッ 
トワークアドレスを設定します。 

ここで設定し、保存した値は、[表示]メニューの[最新の情報に更新]を実行するか、 
EpsonNetWinAssist を再起動したときに有効になります。 


⑦ 


ポイント 


IPX の}朵索は 、 NetWare サーバ に管理者の権限で ログイン している場合に、行う 
ことができます。 


ネッ トワークアドレスは、 ネッ トワークステータスシートの [ NetWare ] 撊にある 
[IPX Network Node ] をご覧ください。 

ダイヤルアップネットワークをお使いの場合、探索しないアドレスを探索アドレ 
スに登録したままにしておくと、余分な課金が発生するおそれがありますので、 
ご注意ください。 


①- 


IPX での探索 

特定アト''レスへの探索を有効にする 
ネットワ-クァト''レスー貿 




項目 

説明 

①特定アドレスへの探 
索を有効にする 

特定のアドレスを検索する場合にチェックします。 

②ネットワーク 
アドレスー覧 

現在のネットワークアドレスを表示します。 

③[追加] 

ネットワークアドレスー覧でアドレスを選択してクリツ 
クすると追加されます（最大256個登録可能)。 

④ [ 削除] 

探索アドレスから使わなくなったアドレスを選択してク 
リックすると削除されます。 

⑤探索アドレス 

探索するネットワークアドレスを表示します。 

©[0 K ] 

設定を保存します。 

⑦ [ キャンセル] 

設定を取り消します。 
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設定画面 


パスワードについて 

EpsonNet WinAssist では、ネットワーク I / F の設定を保護するためのパスワードを 
設定できます。各設定画面で [0 K ] をクリックしたり、情報画面で [ 工場出荷時の 
1犬態に戻す]をクリックすると、次の画面が表示されます。 

①はじめてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、 [ 変更]ボ 
タンをクリックします。 

初めてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。 


p スワ-ド 


フツントサイ への ロケ'イン- 

現在フリントサ-ハ1こ設定されて I 棟理者用ハ。スワ-卜令入力してく 
だ a 、。 

ハ*スワード： 


OK I —ヰセンセル_| _ 


②[変更]ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、各パスワードを半 
角英数20文字以内で入力して、[〇 K ] をクリックします。大文字小文字は区別さ 
れます。 


⑦ 


ポイント 


バスワードは、 EpsonNeWinAssist / MacAssist / WebAssist で共通に使用するも 
のです。それぞれのユーティリティを使う場合は、バスワードの管理に注意し 
てください。 

新しいバスワードは、①の[バスワード]画面で [ OK ] ボタンをクリックし、設 
定送信した後に有効になります。[管理者バスワード ] 画面で設定した直後は、 
[バスワード ] 画面で[現在のバスワード]を入力してください。 

バスワードを忘れてしまった場合は、ネットワーク I / F を工場出荷時の設定に戻 
す也'要があります。工場出荷時の設定に戻す方法は、「ネットワーク I / F の初期 
化」 （185 ページ）を参照してくださし\ 


管理者ガスワ-ド 


管理者ハ°スワ-ド 
現在のハ*スワード: 


新し I m * スワ'-ド： 


r 


ハ*スワードの再入力： 


r 


注"音. 

管理者ガスワ-ドの変更13設定送信後 I こ有効となります。 
ここで 0 K を押してもすぐに13変更されません0 


E] [: 


キンセル_ 
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情報 


この画面には、ネットワーク I / F の設定状態が表示されます。 



MAC アドレス 

ネットワーク I / F のバージョン 
-ネットワーク I / F のバージョン 
プリンタの型番 

ネットワーク I / F を工場出荷時の 
状態に戻す 


設定を保存設定の取消 


TCP/IP 

ネットワーク I / F の TCP / IP 情報を設定します。詳しくは「第4章 TCP / IP の設定」 
(19 ページ）をご覧ください。 
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NetWare - プリントサーバ 

NetWare をプリントサーバで使う場合、この画面で設定します。詳しくは「第8章 
NetWare 印刷」 （73 ページ）をご覧ください。 

画面は、バインダリプリントサーバモードの場合です。 



項目 

説明 

①基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 

フレームタイプ 

フレームタイプを選択します。必ず[自動]を選択し 
てください。 

② NDS 

ツリー名 

NDS ツリー名を設定します。 

コンテキスト 

NDS コンテキストを設定します。 

[参照] 

NDS コンテキストを選択できます。 

③プリントサーバ 

プライマリ 
ファイルサーバ名 

プリントサーバがログインするサーバを選択します。 
NDS モードの場合は設定不要です。 

プリントサーバ名 

プリントサーバを選択または入力します。 

プリントサーバ 
パスワード 

プリントサーバへログインするためのパスワードを入 
力します。 

プリントサーバ 
パスワードの再入力 

プリントサーバパスワードを再入力します。 

ポーリング間隔 

ポーリング間隔を設定します。 

[プリントキュー設定] 

キューの設定をします。 

④ [0 K ] 

設定を保存します。 

⑤ [ キャンセノレ] 

設定を取り消します。 

⑥ [ ヘルプ] 

ヘルプを表示します。 
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NetWare - プリントサーバ-キューの設定 

プリントサーバ設定で[プリントキュー設定 ] ボタンをクリックした場合、この画面 
で設定します。詳しくは「第8章 NetWare 印刷」 （73 ページ）をご覧ください。 



項目 説明 

① キュー名 割り当てるキューを表示します。 

② [参照] キューの選択、作成、削除をします 

③ キュ-覧 キューの _ 覧を表示します。 

④ [追加] 割り当てるキューを追加します。 

⑤ [削除] キューの割り当てを解除します。 

⑥ [0 K ] 設定を保存します。 

⑦ [キャンセノレ]設定を取り消します。 
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NetWare - リモートプリンタ 

NetWare をリモートプリンタで使う場合、この画面で設定します。詳しくは「第8 
章 NetWare 印刷」 （73 ページ）をご覧ください。 



③ 


項目 

説明 

①基本設定 

モード 

動作モードを選択します。 

フレームタイプ 

フレームタイプを選択します。必ず[自動]を選択して 
ください。 

② NDS 

ツリー名 

設定は不要です。 

コンテキスト 

設定は不要です。 

③リモートプリンタ 

プライマリ 
プリントサーバ名 

プライマリプリントサーバ名を入力します。 

プリンタポート番号 

プリンタ番号を入力します。 

④ [0 K ] 

設定を保存します。 

⑤[キャンセノレ] 

設定を取り消します。 

⑥ [ ヘルプ] 

ヘルプを表示します。 
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NetBEUI 

NetBEUI を設定します。詳しくは「第5章 Windows 95/98 印刷」 （37 ページ）「第 
6章 WindowsNT 印刷」 （49 ページ）をご覧ください。 



プリンタの NetBIOS 名を入力 

Windows ネットワークで使用 
中のワークグループまたはドメ 
イン名を入力 

プリンタのデバイス名を入力 


AppleTalk 

AppleTalk の設定をします。詳しくは「第7章 AppleTalk 印刷」 （63 ページ）をご覧 
ください。 
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EpsonNet MacAssist 



リスト画面 


□ EpsonNet MacAssist S 


プリンタ翌番_ MAC アドレス_ IP アドレス_プリンタ名 


LP-9600S 

OOOOXJOOOOOOC )00(.XX.>00<.)00( LP-9600S - XXXXXX ) 

二 

( 

し 


Copyright(C) SEIKO EPSON CORPORATION 1997-1999, All rights reserved. 


終了 J I オプション | [ブラウザ起動 ) J II 設定間始 I ] 


® ® 0 ® 


項目 

説明 

①リストビュー 

ネットワーク I / F の情報を表示します。 

②[終了] 

EpsonNet MacAssist を終了します。 

③[オプション] 

2つの機能があります。詳しくは次ページをご覧くださ 
い。 

④[ブラウザ起動] 

このボタンは無効です。 

⑤[設定開始] 

リストでプリンタを選択してこのボタンをクリックする 
と、ネットワーク I / F の設定画面が表示されます。 
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オプション-タイムアウト時間 

リスト画面で [ オプション]ボタンをクリックすると表示されます。 

EpsonNet MacAssist で1ゾーンあたりの通信に使用するタイムアウトのベース時間 
を、3〜99秒の間で設定します。初期値は5です。 

ここでの設定は、 EpsonNetMacAssist を再起動したときに有効になります。 



オプション-ゾーン選択 

上のオプション画面で [ ゾーン選択]ボタンをクリックすると表示されます。 
お使いのコンピュータのゾーン外にあるネットワーク I / F を表示、設定したいときは、 
ここでゾーンを追加すると、そのゾーンについても検索されます。ここでの設定は、 
EpsonNet MacAssist を再起動したときに有効になります。 



ゾーン名は最大2000まで表示されます。 

ポイント 

\ _ / 


検索したいゾーンを追加するときは、 [ ゾーンー覧]でゾーンを選択して 

[追加]ボタンをクリックします。検索が不要になったゾーンは、[探索ゾーン]で選 

択して [ 削除]ボタンをクリックします。[〇 K ] をクリックして、設定を保存します。 
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設定画面 


パスワードについて 

EpsonNet MacAssist では、ネットワーク I / F の設定を保護するためのパスワードを 
設定できます。設定画面で[送信]をクリックしたり、[工場出荷時状態に戻す] 
をクリックすると、次の画面が表示されます。 

①はじめてパスワードを設定する場合や、パスワードを変更する場合は、 [ 変更]ボ 
タンをクリックします。 

はじめてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。 


現在のプリントサ'■パに設定されている管理者用パスワードを入力してく 
ださい。 


パスワード： 


[ 変更 ) I キャン t ル j II OK _ 


②[変更]ボタンをクリックすると次の画面が表示されますので、各パスワードを半 
角英数20文字以内で入力して、[〇 K ] をクリックします。大文字小文字は区別さ 
れます。 


® - バスワードは、 EpsonNeWinAssist / MacAssist / WebAssist で共通に使用するも 
のです。それぞれのユーティリティを使う場合は、バスワードの管理に注意し 
ポイント てください。 

-新しいバスワードは、①の[バスワード]画面で [ OK ] ボタンをクリックし、設 
定送信した後に有効になります。 [ 管理者用バスワード ] 画面で設定した直後 
は、[バスワード ] 画面で[現在のバスワード ] を入力してください。 

-バスワードを忘れてしまった場合は、ネットワーク I / F を工場出荷時の設定に戻 
す也'要があります。工場出荷時の設定に戻す方法は、「ネットワーク I / F の初期 
化」 （185 ページ）を参照してくださし\ 


管理者用パスワード 
現在のバスワード： 


新しいパスワード： 


新しいバスワ'"ドの再入力： 


' i 意. 

音理者バスワ-ドの変更は送信設定後に有効となります。 
ここで 0 K を押しても T ぐには変更されません。 

[ キャンセル I II 0 K 
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設定画面 


IP アドレスの設定と AppleTalk の設定を行います。詳しくは「第 4 章 TCP/IP の設定」、 
「第 7 章 AppleTalk 印刷」をご覧ください。 

① ② 


EpsonNet MacAssist 


r I P 下 ドし - ! 

\ 

Annl nTfil 

IP アドレスの取得方法： 


プリンタ設定 

〇自勒 


プリンタ名： 

© DHCP 


| LP ^ 96005 - XXXXXJ ^ 

〇 B00TP 


エンティティタイプ： 

〇 RARP 


Iepsonpagecji 

« 手觔 

IP アドレス： 


A 叩 leTalk 設定 

[ T 921.11681,1192 |. fl 68 | 

サブネツトマスク： 

|255 1,1255 1,1255 |, [^ | 


ゾーン名： 


[ hirooka 2-2F-Area7e..J w | 
ネツトワーク番号の取得方法： 

丨師 令 - 1 

デフォルトゲ — トウエイ： 


手動) 設定時のネットワーク 

12551.1255 j _「255 [^55 


番号 (0-65534) : 


ノ 

^ - 


[ ェ塌出荷 B 寺状態 ( こ戻す | | キャンセル ]I 送信 ]| 



項目 

説明 

① IP アドレスの設定 

IP アドレスの 
取得方法 

IP アドレスの取得方法を選択します。 

IP アドレス 

IP アドレスを設定します。 

サブネットマスク 

サブネットマスクを設定します。 

デフォルトゲート 
ウェイ 

ゲートウェイを設定します。 

② AppleTalk の設定 

プリンタ名 

プリンタ名を入力します。 

エンティティタイプ 

プリンタのエンティティタイプを表示します。 

ゾーン名 

AppleTalk のゾーンを選択します。 

ネットワーク番号の 
取得方法 

AppleTalk のネットワーク番号の設定方法を選択しま 
す。 

手動設定時のネット 
ワーク番号 

ネットワーク番号を入力します。 

③ [ 工場出荷時状態 
に戻す] 

ネットワーク I/F を工場出荷時の設定に戻します。 

④ [ キャンセル] 

設定を取り消します。 

⑤ [送信] 

設定を更新します。 
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EpsonNet WebAssist 


オープニング画面 


インデックス、インターフェイスカード情報 

インターフェイスカード情報は、メニューの [ 情報]-[ネットワーク]の [ 基本情報] 
からも確認できます。 

インターフェイスカード情報では、ネットワーク I / F の情報と、プリンタの状態を表 
示します。 


® - MAC アドレスは、ネットワークステータスシートでも確認できます。 

-プリンタステータスは自動的には更新されません。現在のステータスを知りた 
ポィント いときは、[ステータス更新]ボタンをクリックして最新の情報に更新してくだ 

さい。 

V _/ 


オープニング画面へレビジョン情報へ [ 管理者情報]で設定されたリンク先へ 


HELP - 


ホームページ 
「I Love EPSON 」 








づ IJV 今モード 
インターフェイス 


4ットワーク 


綦本情報 

NetWare 

TCP/IP 

ftppleTalk 

NetBEUI 

SNMP 


ブリンタ 


Built-in 


管理者名 


インターフェイ 

/ス 00:00: XX : XX : XX:XX • 

[アノ彳ージョン 1 

■ XXX 

モデル名 LP - 9600 S 


，何能 または 印刷- 


mk 

腿 

づ U ジタモード 
インターフェイス 

ーネットワーク 




製イントラネット y - ン 


プリンタの最新状態を表示 


ーネットワーク I / F の管理者名 


ーネッ トワーク I / F の型番 
ーネッ トワーク I / F の MAC アドレス 
ーネッ トワーク I / F のバージョン 
ネット ワーク I / F のバージョン 
ープリンタモデル名 

-プリンタの状態を表示 
緑….印刷可能または印刷中 

黄.... • 紙残量少 

• トナー残量少 
•警告 

赤.… • 紙詰まり 
• 紙なし 
• トナーなし 
• カバー オープン 
•オフライン 
• ェラ_ 


144設定ユーティリティの各機能 









メニュー 
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情報-プリンタ 


プリンタ情報の画面について説明します。画面を起動する際、セキュリティ警告が表 
示されます。 

デバィス情報 

デバイスの情報を表示します。プリンタの状態、エラー情報、デバイスの情報を表示 
します。 



項目 

内容 

_面上部 

信号 

プリンタの状態を表示します。 

緑印刷可能または印刷中 
黄 • 紙残量少 • トナー残量少 • 警告 

赤 • 紙詰まり • 紙なし • カバーオープン 

• オフライン • エラー 

プリンタイメージ 

プリンタイメージを表示します。 

エラー情報 

エラー情報を表示します。 

デバイス情報 

モデル名 

プリンタのモデル名を表示します。 

IP ホスト名 

プリンタのホスト名を表示します。 

IP アドレス 

プリンタの IP アドレスを表示します。 

MAC アドレス 

プリンタの MAC アドレスを表示します。 

メモリ容量 

プリンタのメモリ容量を表示します。 

HDD 容量 

プリンタにオプションのハードディスクが装着されてい 
る場合、その容量を表示します。 
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消耗品 

プリンタに搭載された、トナーなどの消耗品の状態を表示します。 



項目 

内容 

のべ印刷枚数 

プリンタを購入してから現在にいたるまでに印刷した累 
計枚数を表示します。 

トナー残量 

ET カートリツジ内のトナーの残量を表示します。 


給紙、印刷、プリンタモード、インターフェイス 

これらの項目の詳細については、以下のページを参照してください。 
「設定-プリンタ」148ページ 
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情報-ネットワーク 


「基本情報」以外は、「設定-ネットワーク」163ページと同様です。 

基本情報については、「オープニング画面」144ページを参照してください。 


設定-プリンタ 


プリンタの設定画面について説明します。 

給紙 

各給紙装置の用紙サイズと用紙タイプを設定します。 


WM 


ファイル©編集 (£) 表示 M 移勃©お気に入り®ヘルブ (U) 


^ t 1 A I fe ao 
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設定項目 

設定内容 

トレイ用紙サイズ 

用紙トレイにセットした用紙サイズを指定します。 

カセット1/2/3/4/ 

5 

用紙サイズ 

カセット1/2/3/4/5の用紙サイズが表示されます。 

トレイ用紙タイプ 

給紙装置ごとに、異なるタイプの用紙をセットして使用する 
場合に、用紙トレイにセットする用紙の種類に合わせて指定 
します。 

カセット1/2 
用紙タイプ 

給紙装置ごとに、異なるタイプの用紙をセットして使用する 
場合に、用紙カセット1、用紙カセット2にセットする用紙 
の種類に合わせて指定します。 

カセット3/4/5用 
紙タイプ 

給紙装置ごとに、異なるタイプの用紙をセットして使用する 
場合に、オプションの大容量給紙ユニットの用紙カセット3 
〜5にセットする用紙の種類に合わせて指定します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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印刷 

プリンタの共通環境、印刷書式、デバイス環境を設定します。オプションの排紙装置を 
取り付けた場合は、排紙情報も設定できます。 

• 共通環境 
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設定項目 

設定内容 

メニュー選択 

共通環境を選択します。 

共通環境 

I / F 切り替え 

本項目は表示のみで、設定変更はできません。 

I / F タイムアウト 

インターフェイスを自動切り替えで使用しているときの、夕 
イムアウト時間を設定します。タイムアウト時間とは、ある 
インターフェイスからのデータの受信が途切れたのち、別の 
インターフェイスに切り替わるまでの時間のことです。ただ 
し、タイムアウト時間中も別のインターフェイスはデータを 
受信し、受信バッファにデータを蓄えています。タイムアウ 
卜時間経過後にインターフェイスが切り替わります。タイム 
アウト時間経過後は強制的にインターフェイスが切り替わる 
ため、作成途中でデータの受信が途切れていたページは、そ 
の時点で排紙されます。 

節電 

頻繁に印刷することがない場合は、本機能により印刷待機時 
の消費電力を節約することができます。最後の印刷が終了し 
てから、指定した時間が経過すると節電状態になります。 

節電状態のときは、印刷するデータを受け取るとまずウォー 
ミングアップを行いますので、印刷開始までしばらく時間が 
かかります。 

表示言語 

ディスプレイの表示を、日本語にするか、英語にするかを選 
択します。 
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設定項目 

設定内容 

パネルロック 

プリンタの操作パネルのロックを設定します。[する]を選択 
すると、操作パネルからの設定変更が無効になります。 

フェイスアップトレ 
ィ 

オプションのフェイスアップトレイを装着した場合、[あり] 

に設定します。 

マルチビン 

オプションの10ビンマルチビン ユニッ トを装着している場 
合、どのように使うかを指定します。 

スタッカ 

10ビンマルチビン ユニッ トやステープルスタッカを大容量 
モードで使用するとき、ビンがいっぱいになったときにフェ 
イスダウントレイへ排紙するかどうかを選択します。マルチ 
ビンの設定が大容量の場合か、ステープルスタッカの装着時 
に選択できます。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 


® r フ I イスアップトレイ、マルチビン、スタッカの設定を変更した場合は、設定を有 
効に する ために、オプション メニューの [ リセット] で、プリンタを リ セットしてく 
ポィントださい。 

V_ J 
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印刷書式 



[給紙]と[排紙]では、表示される名前が次のようにバネル表示とは異なります 

ポ^/卜 トレイ —MPTRAY 
FD -►Top Output Bin 
カセット1〜5 - »* LC 1 〜5 
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設定項目 

設定内容 

メニュー選択 

印刷環境を選択します。 

印刷書式 

給紙 

給紙方法を選択します。 

用紙サイズ 

アプリケーションソフトで作成した書類（これから印刷する 
書類）の用紙のサイズを設定します。 

用紙方向 

用紙方向を選択します。[縦]のとき、用紙の長辺を縦方向と 
して印刷します。[横]のとき、用紙の長辺を横方向として印 
刷します。 

排紙 

排紙装置を指定します。オプションの排紙装置を装着してい 
ない場合、排紙装置は Top Output Bin のみになります。 

コピー 枚数 

同じデータを複数枚印刷する場合に、印刷する枚数を設定し 
ます。印刷するデータが何ページもある場合、ここで設定し 
た枚数を印刷した後、次のページのデータを印刷します。 

縮小 

印刷データを約80%に縮小して印刷します。 

解像度 

印刷の解像度を選択します。 

イメージ補正 

イメージデータ補正方式を選択します。 

白紙節約 

印刷するデータがないまま排紙コマンド （FF=0CH 等）が送 
られた場合に、白紙ページを印刷しないようにし、用紙を節 
約します。 

自動排紙 

印刷データによっては、最後に排紙コマンドを送らないもの 
があります。そのような場合、この自動排紙を行う設定にし 
ておくことにより、 I/F タイムアウトで設定した時間、プリン 
夕が次のデータを受信しなかった場合に、プリンタ内に残っ 
ているデータを自動的に印刷して、排紙します。 

両面印刷 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合、両面印 
刷をするかしないかを設定します。 

綴じ方向 

オプションの両面印刷ユニツトを装着している場合、両面印 
刷の際に、用紙を綴じる位置を選択します。 

両面印刷が ON に設定されている時に、選択できます。 

とじしろは、[デバイス環境]の各オフセツトで設定します。 

シフト排紙 

フェイスダウントレイまたはステープレスタツカのシフト機 
能を使用するかしないかを選択します。 

シフト機能を使用すると、1つの印刷ジョブごとに、用紙を 
左右にずらして排紙します。 

綴じ 

オプションのステープルスタツカを装着している場合に表示 
されます。ステープルで綴じるか綴じないかを設定します。 
綴じる場合は、何箇所で綴じるかを選択します。 

綴じ位置 

オプションのステープルスタツカを装着している場合に、ス 
テープルで綴じる位置を指示します。綴じがシングルまたは 
ダブルに設定されている時に、選択できます。実際に綴じる 
位置は、[用紙サイズ]、[用紙方向]、[綴じ]の設定によっ 
て異なります。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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• デバイス環境 


ファイル®編集®表示⑼移劫ぬ〉お気に入りがヘルプ㈣ 


t 黑戾 I 氣 i 


L アドレス I© http://XXX.XXX.XX.XX 


▼」リンク 





笆アフ Vh 


r r r 圖イントラネクト'ノぅ 




設定項目 

設定内容 

メニュー選択 

デバイス環境を選択します。 

デバイス環境 

RIT 

線や曲線などのギザギザをなめらかにする輪郭補正機能の 
ON/OFF を選択します。 

トナーセーブ 

トナーの消費量を削減します。トナーセーブを行うと、文字 
の輪郭内の黒べ夕領域をハーフトーンにし、輪郭部分（右、 

下）にエッジを付加します。 

印刷濃度レベル 

印刷濃度を調整します。 

上オフセット 

用紙の上端に対して、印刷の開始位置を、 -30.0mm から 
+30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、 
印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれるこ 
とがあります。 

また、 0mm 以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部 
分が印刷されないことがあります。 

左オフセット 

用紙の左端に対して、印刷の開始位置を -30.0mm から 
+30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、 
印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれるこ 
とがあります。 

また、 0mm 以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部 
分が印刷されないことがあります。 
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設定項目 

設定内容 

上オフセット B 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に、用紙 
裏面の上端に対して、印刷の開始位置を-30.0 mm から 
+30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、 
印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれるこ 
とがあります。 

また、 0mm 以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部 
分が印刷されないことがあります。 

左オフセット B 

オプションの両面印刷ユニットを装着している場合に、用紙 
裏面の左端に対して、印刷の開始位置を-30.0 mm から 
+30.0mm の範囲で設定できます。ただし設定値によっては、 
印刷結果がソフトウェア側のマージン設定に対してずれるこ 
とがあります。 

また、 0mm 以外の設定では、用紙によっては印刷内容の一部 
分が印刷されないことがあります。 

紙種 

紙の種類を選択します。 

用紙サイズフリー 

「ヨウシコウカン xxxxxyyyy」 のエラーを表示するかしないか 
を設定します。エラーについては、ユーザーズガイド「困っ 
たときは」を参照してください。 

自動 エラー 解除 

エラーが発生したときに、自動的にエラー状態を解除するか、 
そのまま動作を一時停止するかを設定します。 

ページエラー回避 

複雑なデータ（文字数、図形などが非常に多いデータ）を印 
刷するとき、印刷動作に対し画像データ作成が追いつかない 
ため、ページエラーと表示される可能性があります。このと 
き、送られてきた画像データに相当するメモリやバッファを 
確保し、あらかじめ描画してから印刷動作を開始するように 
して、ページエラーを回避することができます。ただし、場 
合によっては印刷の所要時間が長くなりますので、通常の使 
用では OFF に設定し、ページエラーが発生するときだけ ON 
に設定します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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• 排紙情報 


この画面は、10ビンマルチビンユニットを装着し、メールボックスモードで使用して 
いる場合にのみ表不されます。 


設定項目 

設定内要 

メニュー選択 

排紙情報を選択します。 

排紙情報 

Mailbox 1〜10名称 

各排紙装置の名称を半角24文字以内または全角12文字以 
内で設定します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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プリンタモード 


各プリンタモードの、印刷動作環境を設定します。それぞれにあったプリンタモード 
を選択し、設定してください。設定できるプリンタモードは、機種により異なります。 



• ESC/Page 
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設定項目 

設定内容 

ESC/Page 

復帰改行 

印刷データが右マージン位置を超えたときに、自動的に復帰 
改行して次の行の先頭から印刷を続けるかを選択します。 

改ページ 

印刷データが改行のため下マージン位置を超えたときに、自 
動的に改ページして次のページに印刷を続けるかを選択しま 
す。 

CR 

CR (復帰）の動作を選択します。 

LF 

LF (改行）の動作を選択します。 

FF 

FF (改ページ）の動作を選択します。 

エラーコード 

文字コード表にない文字を受けたときの処理を選択します。 

フォントタイプ 

「幅」対「高さ」が1対2の文字サイズが指定されたとき、2 
バイト系文字の全角フォントと半角フォントの優先度を選択 
します。 

フォームオーバーレ 
ィ 

フォームオーバーレイを実行する/しないを選択します。才 
プションのフォームオーバーレイ ROM モジュールが装着さ 
れ、その ROM モジュールにフォームデータが登録されている 
ときに表示され、選択できます。 

フォーム番号 

実行するフォー厶オーバーレイの番号を選択します。フォー 
厶データが書き込まれたフォームオーバーレイ ROM モジュー 
ルが装着されている場合に表示されます（オプション装着 
時)。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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• ESC/PS 







設定項目 

設定内容 

ESC/PS 

連続紙 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

•連続紙用の印刷データを、単票用紙（カット紙）に縮小して 
印刷するかどうかを選択します。 

文字コード 

• ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときに有効です。 

•英数カナ文字コードを切り替えます。 

給紙位置 

• ESC / P 用ソフトウエアを使用しているときに有効です。 
•用紙の印刷開始位置を選択します。 

各国文字 

• ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウヱアを使用してい 
るときに有効です。 

•英数カナ文字コード表の一部の記号をどの国に対応するかを 
選択します。 

ゼロ 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

•英数カナ文字コードの「0」の書体を選択します。 

用紙位置 

• ESC / PS モードで PC - PR 201 H 用ソフトウ I アを使用してい 
るときに有効です。 

•横方向の印字範囲 （136 桁）の幅の中で、用紙をどの位置 
に合わせるかを選択します。中央を選択した場合は、さら 
にオフセット量を選択できます。アプリケーションソフト 
のプリンタ設定で PC - PR 201 H 、 シートフィーダを使用した 
ときには、「チュウオウ」を選択してください。 

なお、アプリケーションソフトの左右マージン設定によつ 
ては、左右の一部が印刷されない場合があります。このと 
きは、アプリケーションソフトで左右マージンを大きく設 
定してください。 

右マージン 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

•右マージンを選択します。 

漢字書体 

• ESC / PS モードまたは ESC / P モードで有効です。 

• 漢字に使用する書体を選択します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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• EP-GL 
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設定項目 

設定内容 

EP-GL 

コマンドモード 

動作モードの切り替えをします。 

漢字書体 

文字出力で漢字文字セットが選択された場合に、代替文字 
セットとして出力する漢字フォントを設定します。 

オプションフォント ROM モジュールの装着有無により、選択 
項目が異なります。 

原点位置 

デフォルト座標系の座標原点位置を選択します。 

回転角 

デフォルト座標系の用紙に対する回転角を選択します。 

5 ラー 

ミラーイメージを作成するかどうかを指定します。 ON でミ 
ラーイメー ジを作成します。 

自動スケーリング 

A 0/ A 1 / A 2/ A 3/ A 4/ B 1 / B 2/ B 3/ B 4 では自動スケーリングで 
の元データの用紙サイズを、 IP では IP スケーリングを選択し 

中才 

OFF の場合、任意スケーリングの設定が OFF 以外であれば任 
意スケーリングに、 OFF であればスケーリング処理は行いま 
せん。 

任意スケーリング 

A 0/ A 1 / A 2/ A 3/ A 4/ B 1 / B 2/ B 3/ B 4 では任意スケーリングで 
の元データの用紙サイズを選択します。 

この設定は、自動スケーリングの設定が OFF の場合のみ有効 
です。 
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設定項目 

設定内容 

任意倍率 

自動スケーリングの設定が OFF 、 任意スケーリングの設定が 
OFF 以外のとき、任意スケーリングで選択された用紙サイズ 
の画像は、この設定の拡大あるいは縮小率でスケーリングさ 
れます。 

横補正 

主走査方向のスケーリングの補正を行います。原点位置を固 
定としてこのスケーリング係数分の補正を行います。 

縦補正 

副走査方向のスケーリングの補正を行います。原点位置を固 
定としてこのスケーリング係数分の補正を行います。 

ペンモード 

ペン丨寥飾機能を選択します。 

ペン1幅〜ペン8 
幅 

SP コマンドで選択される8本のペンの太さ（幅）を設定しま 
す。設定値は、ペンモードの設定が固定2、補正のときに参 
照されます。 

ペン1濃度〜ペン 

8濃度 

SP コマンドで選択される8本のペンのグレー濃度を設定しま 
す。100%が黒で、以下値が小さいほど明度が高くなります。 
0%の設定は、ペン無しを意味します。 

設定値は、ペンモードの設定が固定2、補正のときに参照さ 
れます。 

線終端 

線終端部の形状を指定します。 

線接合 

線接合部の形状を指定します。 

マイ ター 長 

線接合の設定をマイター、あるいはマイターレべルとした場 
合、この値に線幅を乗じた長さをマイターリミットとして扱 
います。 

オーバーレイ 

ON の場合、パネルの排紙スイッチ以外では排紙しない設定で 
す。 

ただし、 I / F 切り替え時、タイムアウト時には、この設定値に 
かかわらず、有効印字データがあれば排紙します。 

SP 排紙 

SP コマンド、またはデバイス制御コマンド ESC . R 、 ESC.K 
(デバイス制御命令が有効な場合のみ）により、排紙を行うか 
どうかを設定します。 

カルーゼル番号 

0 T コマンド（現在のカルーゼル • タイプとストール占有状態 
の出力）のカルーゼル•タイプとして返答する値を指定しま 
す。 

分割印刷 

分割印刷の元データの用紙サイズを指定します。 

分割時クリップ 

分割印刷時、印字可能領域外へクリップアウトする領域を指 
定します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 


設定ユーティリティの各機能161 




インターフェイス 

プリンタのインターフェイスを設定します。パラレルインターフェイス設定、ネット 
ワークインターフェイス設定、オプションインターフェイス設定ができます。 

IP アドレスなどの設定は、ネットワーク設定の画面から行ってください。 


Epson Net Web Assist Rev. ： 001 X- Microsoft Internet Explorer 
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ネットワークインターフェイス設定 




3 


受信バッファサイズ 


オブシヨンインターフェイス設定 


3 


受信バッファサイズ 


] 
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設定項目 

設定内容 

パラレルインターフェイス設定 

ACK 幅 

パラレルインターフェイスの ACK 信号のパルス幅を選 
択します。 

双方向指定 

パラレルインターフェイスの双方向通信 （ IEEE 1284 準 
拠）のモード設定を行います。 

受信バッファサイズ 

受信バッファを設定します。 

ネットワークインターフェイス設定 

受信バッファサイス 

受信バッファを設定します。 

オプションインターフェイス設定 

受信バッファサイズ 

受信バッファを設定します。 

[設定] 

設定を保存します。 

[ リセット] 

設定前の値に戻します。 
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設定-ネットワーク 


詳しくは、第4章〜第8章をご覧ください。 


NetWare 


N ファイル (£> _ 集© 表示邸移 ！!)® お、気に入り® ヘルプ (u) 


| j アドレス I® http：//XKX.XKK.XX.KK 


ーネットワーク 

基本情報 


NetWare 基本設定 / 

NetWare j | Enable J〆 

フレームタ イブ J |Auto 

動作モード |NDS Print Server 

NDS ツリー名 [EPSON 

NDS コンテキス ト [EPSON~ 

ブリントサーバ 

ブライマリファイルサーバ名 [HOST ^ 

ブリントサーバ名 [LP-9600S-XXXXXX 

ボーリング間隔 (5-90) p ~ sec 、、 

NetWare ハスワード. 「 、 

リモートブリンタ 

ブライマリブリントサーバ名 |LP- 9600 S-XXXXXX 
ブリンタポート番号 (0-254) [〇 — 


— | T f 瞬イントラネットゾーン 


/ NetWare 使用の有無を選択 
/フレーム タイプを選択 
メ吏用するモードを選択 
/ NDS ツリー名を入力 
半角英数文字 （ ASCII 文字）で 
- NDS コンテキストを入力。2バ 
イト文字は不可。 

ープリントサーバがログインする 
フアイルサーバ名を入力 
、プリントサーバ名を入力 
ポーリング間隔（秒）を設定 
- NetWare のプリントサーバパス 
ワードが必要な場合に入力 

ヽプリントサーバを入力 
、プリンタのポート番号を設定 


、設定を更新 
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TCP/IP 



ip アドレスの取得方法を選択 
ネットワーク I / F の IP アドレス 
IP アドレスのサブネツトマスク 
ゲー ト ウェイ 
設定を更新 
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NetBEUI 


フ W ル 0 編集®表示 M 移觔 ◎ お気に入り⑻ヘルブ砂 
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印刷 
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ーネットワーク_ 


AppleTalk 

NetBEUI 


>>オプション 
莒珣老 ~‘t 畜報 

，ルツト 

バ Z9- ド： 


NetBEUI | Enable こ 

NetBIOS^. | |EPXXXXXxl 
ワークグルーブ名 [workgroup 
デ/ S イス名 |EPSON I 







厂跑イントラネットトン 


柏 tBEUI 使用の有無を選択 
/プリンタの NetBIOS 名を入力 
- Windows ネットワークで使用中 
のワークグノレープ名またはドメ 
イン名を入力 

〜プリンタのデバイス名を入力 
- 設定を更新 


SNMP 

SNMP コミュニティやトラップ情報の設定ができます。 


ぉ気?入り 


■回□」 



アドレス I© http://XXX.KKX.XX.KX ▼] | 



i 翻 IP トラッブ 

プリンタ トラッブ 1 トラッブ 2 


IPX トラツブ 

トラツブ1_ トラツブ2_ 

I づ uv 勺千ード 
I —インタ-フェイス」 

siP 為いて （ _—イントラネットリーン 



-メニュー 

メニューの [ SNMP ] をクリックす 
ると左の画面が表示されます。こ 
こで設定したい項目をクリックし 
ます。 IP トラップ、 IPX トラップ 
はそれぞれ2つまで設定できま 
す。 
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SNMP - コミュニティ 



コミュニティ名を表示（変更不可) 
MIB Read / Write 権を持つコミュ 
ニティ名を半角英数32文字以内 
で入力 

設定を更新 


IP トラップ使用の許可/禁止を選 
択（初期値は Disable ) 

トラップ送信先 IP アドレスを入力 
コミュニティ名を、半角英数32 
文字以内で入力 
設定を更新 


SNMP- IPX トラップ 



IPX トラップ使用の許可/禁止を 
選択（初期値は Disable ) 

トラップ送信先 IPX アドレスを入 
力。書式は [ ネットワークアドレ 
ス：ノードアドレス （ MAC アドレ 
ス）] 

コミュニティ名を半角英数32文 
字以内で入力 

設定を更新 
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管理者情報 

ネットワーク I / F の管理者名を設定できます。また、よく使う任意の URL を設定する 
と、インデックスの [Favorite (名前は変更可能）]からリンクすることができます。パ 
スワードを設定してある場合は、パスワードの入力が必要です。 



ネットワーク I / F の管理者名を、 
半角英数128文字以内または全 
角64文字以内で入力 

リンク名を半角英数20文字以内 
または全角10文字以内で入力 

リンクしたい URL を半角英数64 
文字以内で入力。 ftp : へのリン 
クは不可。 

リンク先の説明を半角英数64文 
字または全角32文字以内で入 
力。入力した内容は本画面での 
み表 7 F 。 

設定を更新 


リセット 

ネットワーク I / F のリセットおよび工場出荷時設定をします。 
終了のメッセージが表示されたら、更新は完了です。 



ネットワーク I / F の設定を有効に 
する。各設定の終了画面 [ 今す 
ぐリセット]をクリックする 
か、プリンタの電源を再投入し 
た場合は、 ここでの リセットは 
不要。 

ネットワーク I / F を含むすべての 
設定を工場出荷時の設定に戻 
す。 
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パスワード 

パスワードはネットワーク I / F の設定内容を保護するためのものです。ここで設定し 
たパスワードは、設定画面を開くときや、設定を保存するときに使います。 

半角英数20文字以内で入力します（大文字•小文字が区別されます）。入力したパス 
ワードはで表示されます。 

はじめてパスワードを設定する場合、パスワードは何も登録されていません。 


WM 

9 @ ^ Si 0 
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ZJ 




一「「「陶イントラネ9卜 'トン 


旧パスワードを入力 
新しいパスワードを入力 
新しいパスワードを再入力 

設定を更新 


⑦ 


ポイント 


バスワードは、 EpsonNeWinAssist / MacAssist / WebAssist で共通に使用するも 
のです。それぞれのユーティリティを使う場合は、バスワードの管理に注意し 
てください。 

バスワードを忘れてしまった場合は、工場出荷時設定を行う以外に復帰させる 
方法はありません。工場出荷時設定は、 [エラー 解除]スイッチを押しながらプ 
リンタの電源をオンにすると行えます。これにより、ネットワーク I / F 以外の設 
定もすべて工場出荷時設定に戻ります。ご注意ください。 
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第 11 章 


a 


EpsonNet WebManager について 

_y 


この章では、ネットワークデバイスを Web ブラウザで 
管理するユーテイリテイ、 EpsonNet WebManager に 
ついて説明します。 


はじめに . 170ページ 

インストーノレ . 177ページ 

EpsonNet WebManager の起動 . 178ページ 

EpsonNet WebManager の削除 . 181ページ 
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はじめに 


EpsonNet WebManaaer について 


EpsonNetWebManager は次のような特長を持つユーティリティです。 

• EpsonNet WebManager は、ネットワークデバイス管理用のユーティリティソフ 
卜です。 

ネットワーク上に接続されているプリンタと、プリンタに装着されているネット 
ワーク I/F を探索し、現在どのような状態にあるかを確認したり、設定を変更した 
りできます。 

また、複数のデバイスをまとめて管理するために、グ^/ープごとに分類することも 
できます。 


EpsonNet WebManager は、ネットワークの管理を行う方が使用してください。 
ネットワーク管理者は、 Web ブラウザで EpsonNet WebManager をインストール 
したコンピュータにアクセスすることで、ネットワーク上のデバイス管理が可能に 
なります。 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザ上で動作します。このため Windows、 
Macintosh といったマルチプラットフォームに対応しています。 

ただし、 EpsonNet WebManager 自体のインストールは、 Windows95/98/NT4.0/ 
NT3.51 でのみ行えます。 


EpsonNet WebManager は、172ページに示す EPSON 製プリンタの他にも、プ 
リンタ MB 対応の他社製プリンタを管理できます。 

ただし、他社製プリンタの場合、一部の情報の表示や設定ができない場合がありま 
す。 
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動作環境 


EpsonNet WebManager は次の環境で動作します。 


⑦ 

ポイント 


EpsonNet Web Manager を使う前に、使用するコンビュータとプリンタがネット 
ワークに接続され、必要な設定が洁んでいることを確認してください。ネット 
ワーク環境設定の詳細は、第1章〜第10章を参照してください。 

EpsonNet WebManager は Web ブラウザ上で動作します。 Web ブラウザを使用 
するには、お使いのコンピュータに TCP / IP を組み込む必要があります。 TCP/IP 
の組み込みについては、 「 TCP / IP の組み込み」 （20 ぺージ ） を参照してください。 
また、どのコンビュータに、 EpsonNetWebManager を使うための環境設定をす 
るかは、 「 EpsonNetWebManager の使用形態」 （176 ぺージ）を参照してくださ 
い。 


サーバ 

EpsonNet WebManager は、ネットワーク上でサーバとして機能するコンピュータに 
インストーノレします。 

EpsonNet WebManager をインストールできるコンピュータは次のとおりです。 


コンピュータ 

下記の 0S が動作可能な旧 M PC-AT 互換機 
CPU: Pentium 200 MHz 以上 
メモリ： 64MB 以上 
HDD : 空き容量 20 MB 以上 


0S 

• Microsoft WindowsNT4.0/3. 51 (Intel 版 Server/Workstation) 

• Microsoft Windows95/98 


@ ホ章では、 EpsonNetWebManager をインストールするコンビュータをサーバと呼び 

ます^ - 

、ポイント_ , 


クライアント 

EpsonNet WebManager は、 Web ブラウザ上で動作します。 

このため、クライアントとして機能するコンピュータが Macintosh であっても、 Web 
ブラウザがインストールされていれば、 Web ブラウザ上からサーバにアクセスして使 
用することができます。 EpsonNet WebManager を使用するために必要な Web ブラウ 
ザの種類とバージョンについては、 Readme.txt ファイルを参照してください。 
Readme.txt ファイルは、 CD-ROM 中の Enwebm フォルダにあります。 


画面の設定は、解像度1024 X 76& 256色以上でお使いになることをお薦めしま 

ポイント 

V. 
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EpsonNet WebManager で管理できる： r バイス 


EpsonNet WebManager では、 LP- 960 OS や、以下のデバイスを管理することができ 
ます。 


⑦ 


本書での「デバイス」は、プリンタと、プリンタに装着したネットワーク I/F 
力ードを指します。 


ポィント ■ デバイスの組み合わせにより、 EpsonNeWVebManage 「の一部の機能が使用で 
きない場合があります。詳しくは「使用可能な機能とデバイスの組み合わせ」 
(174 ページ）を参照してくださし\ 


プリンタ 

EpsonNet WebManager で管理できるプリンタは、次ページに記載のネットワーク 
I/F でネットワークに接続されている、次のプリンタです。（’ 99年8月現在） 

EPSON 製プリンタ 
• ページプリンタ 

LP-1 700/1 700S/1 800 LP- 8200 /8300/8300S/ 8400/8600 

LP- 9200 /9200S/ 9200 SX LP- 9300 /9600/9600S (ネットワ—ク I/F 標準装備） 

LP-8000C 

LP- 8200 C/ 8400 FN/ 8600 FN (ネットワーク I/F 標準装備） 

• インクジェットプリンタ 

EM-900C EM-900CN (ネットワーク I/F 標準装備） 

MJ-910C/930C MJ- 3000 C/ 3000 CU/5 1 00C/ 6000 C/ 800 0C 

PM-5000C/9000C 

•ドットマトリックスプリンタ 

VP-1 850/2200 VP-4 100/4200 VP-51 00/5200/6200 

上記以外の EPSON 製プリンタについては、次の条件を満たしていれば、 EpsonNet 
WebManager で管理できます。 

• 次ページ「ネットワーク I/F」 に記載のネットワーク I/F カードが使用可能なプリ 
ンタ、またはネットワーク I/F を標準で装備しているプリンタ 


® 次の EPSON 製プリンタは、 EpsonNetWebManager では管理できません。 

■ 次 ぺ—ジ 「ネットワ—ク | / F 」 に記載のネットワーク I / F 力ードが使用できない 

ポイント —f 1 1ン々 

- PS プリンタ （ PostScript 対応のプリンタ） 

-ポストスクリプトサーバ （ PS シリーズ）に接続されたプリンタ 
-コピーサーバ （ CS シリーズ）に接続されたプリンタ 

V_ J 
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他社製プリンタ 

他社製プリンタの場合、プリンタ MIB に対応しているプリンタであれば、原則として 
EpsonNet WebManager で探索し、一覧に表示させることが可能です。しかし、プリ 
ンタやネットワーク I / F の状態や設定の確認、変更はできない場合があります。 


® MIB ( ManagementlnformationBase ) とは、ネットワークに接続されているコン 
ビュータや各種の装置の状態を管理する事を目的として、管理のための情報の構造 
ポィントを定めたものです。 

他社製のブリンタであってもプリンタ M 旧に対応していれば、 EpsonNet 
WebManager はプリンタ M 旧に登録されている情報によって，そのプリンタの管理 
を行います。 

\_ J 

ネットワーク I/F 

EpsonNet WebManager で管理可能なネットワーク I / F は次のとおりです。 

(’ 99年8月現在） 

• PRIF 8 S 
• PRIF 12 

• PRIFNW 1/2/2 AC 
• PRIFNW 1 S /2 S /2 SAC 

• LP - 9600 S / 8200 C / 8400 FN / 8600 FN / 9300/9600、 EM -900 CN に標準装備の 
ネットワーク I/F 

@ PRIF 8 S . PRIF 12 で使えるのは、状況監視機能のみです。 EpsonNeWebManager 
から、プリンタやネットワーク I / F の言 S 定を変更することはできません。 

ポイント 
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使用可能な機能とデバイスの組み合わせ 


使用可能な機能 


EpsonNetWebManager のデバイス管理機能は、大きく分けると次のようになります。 
お使しヽの環境でこれらの機能が使えるかについては、次ページをご覧ください。 

• デバイスの探索と一覧表示 

ネットワーク上に接続されているデバイス（プリンタとネットワーク I / F ) を探索 
し、 EpsonNet WebManager で一覧を表示します。また各デバイスの現在の状態 
を表示します。 

• デバイス詳細 

EpsonNetWebManager で、ネットワーク上のデバイス設定を変更します。 

• ネットワーク設定 

EpsonNet WebManager で、デバイスのネットワーク I/F 設定を変更します。 

• グループ管理 

ネットワークに接続されている複数のデバイスをグループごとにまとめて、デバイ 
ス管理を行いやすくします。 
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丁 1 バイスの組み合わせ 

プリンタとネットワーク I / F の組み合わせによって、次のように一部の機能が使用でき 
なしヽ場合があります。 


デバイスの組み合わせ 

EpsonNet WebManager の機能 


ネツト ワーク 

デバイス 

デバイス詳細 

ネット 

グルーブ 

フリノタ 

I/F 

の探索と 
一覧表示 

表示 

設定 

ワーク設 
定 

管理 

EPSON 製プリンタ 

PRIF 8 S /12 

0 

0 

X 

X 

0 

EPSON 製プリンタ 

PRIFNW 1/2/2 AC 

0 

0 

X 

0 

0 

EPSON 製プリンタ 
(プリンタ M 旧未対 
応） 

PRIFNW 1 S /2 S / 

2 SAC 

0 

0 

X 

0 

0 

EPSON 製プリンタ 
(プリンタ M 旧対応） 

PRIFNW 1 S /2 S / 

2 SAC 

0 

0 

0 

0 

0 

EPSON 製プリンタ 

プリンタに標準 
装備の ネット 

ワーク I/F 

0 

0 

0 

0 

0 

他社 製プリンタ 
(プリンタ MIB 対応） 

プリンタで使用 
可能な ネット 

ワーク I/F 

△ 

△ 

△ 

X 

△ 


△ • • •表示、管理のできない場合があります。 


® - EPSON 製プリンタで，プリンタ M 旧に対応している機種は次のとおりです。 

(，99年8月現在） 

ポィント LP-9600S/8200C/9300/9600 LP-8300F/8400F/8600F 

LP-8400FN/8600FN V P- 6200 

- EPSON 製プリンタで，ネットワーク I/F を標準装備している機種は次のとおりで 
す Q (’ 99年8月現在） 

LP-9600S/8200C/9300/9600 LP-8400FN/8600FN EM-900CN 

-上の表で、「デバイス詳細」が使用可能となっているデバイスでも、プリンタに 
よっては設定できない画面や項目があります。 

-他社製プリンタ（プリンタ M 旧対応）でも、ネットワーク I/F が HTTPD 機能を 
持っていれば、「ネットワーク設定」が可能なものもあります。 
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EpsonNet WebManager の使用形態 


EpsonNet WebManager は、ネットワーク上でサーバとして機能するコンピュータに 
インストールし、 Web ブラウザ上で使用します。 

EpsonNet WebManager の使用形態には次の2種類があります。 


① EpsonNetWebManaaer と Web ブラウザを同ーコ 
ンピュータ上で使用 


EpsonNet WebManagerQ □ □ 



ネットワーク上でサーバとして機能するコン 
ピュータに、 EpsonNet WebManager と Web ブ 
ラウザをインストールします。 EpsonNet 
WebManager 専用のサーバを用意する必要はあり 
ません。 

1台のコンピュータでネットワーク上のデバイス 
を管理できます。 

サーバとなるコンピュータには、 Windows 95/ 
98/NT4.0/NT3.51 をお使いください。 


② EpsonNet WebManaaer と Web ブラウザを別のコ 
ンピュータ上で使用 


EpsonNet WebManager □□口 




EpsonNet WebManager はネットワーク上でサー 
バとして機能するコ ンピュータにインストーノレ 
し、 Web ブラウザはクライアントとして動作する 
コンピュータにインスI-ールします。 

クライアントコンピュータから Web ブラウザを起 
動し、サーバ上の EpsonNet WebManager にアク 
セスして、 EpsonNet WebManager を使用します。 
この場合、 Windows の他、 Macintosh から 
EpsonNet WebManager を使用して、ネットワー 
ク 上のデバイスの管理を行う こ とができます。 
サーバとなるコンピュータには、 Windows 95/ 
98/NT4.0/NT3.51 をお使いください。 
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インスト ー ノレ 


■ 


EpsonNetWebManager は次の手順でインストールします。 Windows の画面を例に説 
明します。 


EpsonNetWebManager をクライアントでも使用する場合（前べージの②の場合） 
は、クライアントにサーバの IP アドレスまたはホスト名を知らせてください。 
この場合、クライアントに EpsonNetWebManaaer をインストールする必要はあり 
ません。 ^ 




環境設定 

インス!-ールするコンピュータに、 TCP/IP がインス!-ールされ、 IP アドレスまたはホ 
スト名が設定されていることを確認します。ホスト名は、 Windows ディレクトリで 
hosts ファイルか Lmhosts ファイル、または DNS サーバに登録します。 


インストーソレの開始 


①プリンタドライバ • ユーテイリテイ CD-ROM をコンピュータにセツトします。 


WindowsNT3.51 をご利用の場合は， [プログラムマネー ジャ]を開き [ アイコン ] 
メニューの[ファイル 名を指定して実ネ亍]をクリックして以下の コマン ドを半角 


で入力し、 [0K] ボタンをクリックします Q 
1 列） D:¥EPSETUP (D ドライブに CD-ROM をセットした場合） 

Windows95/98/NT4.0 をご利用の場合で [EPSON インストールプログラム]が自 
動的に起動しないときは、マイコンピュータ内の CD-ROM アイコンをダブルク 
リックします。 


②[ネットワークユーティリティのイン 
ストール]を選択した後、次の画面が 
表示されたら、 [EpsonNet 
WebManagertD^f ンストーノレ]をク 
リックして[次へ]ボタンをクリック 
します。 
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EpsonNet WebManager の起動 


起動方法 


サーバからの 起動 

ネットワーク上でサーバとして機能するコンピュータにインストールした場合、サー 
バからの起動方法は次のとおりです。 

Windows95/98/NT4.0 

Windows [スタート ] メニューの[プログラム ]-[EpsonNetWebManager]-[EpsonNet 
WebManager] をクリックして起動します。 

WindowsNT3.51 

次項「クライアントからの起動」に記載されている方法で起動します。 

上記の方法とは別に、 Web ブラウザから起動することもできます。 Web ブラウザか 
らの起動方法については、次項「クライアントからの起動」を参照してください。 


クライ アン トからの起動 

ネットワーク上でクライアントとして機能するコンピュータから EpsonNet 
WebManager を起動するには、はじめにクライアント上で Web ブラウザを起動し、 
Web ブラウザからサーバにインストールした EpsonNetWebManager を起動します。 

/ Web ブラウザの起動 

クライアント上で、 Web ブラウザを起動します。 

EpsonNet WebManager の起動 

Web ブラウザ上で、次の URL を入力します。 

書式） http :// サーバの IP アドレスまたはホスト名:8090 
例） http :// 192.168 .100.201:8090 

(サーバの IP アドレスが192.168 .100.201 の場合） 
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EpsonNetWebManager が起動すると、はじめに次の画面が表示されます。 



上記の画面で、画面左側に表示されているボタンをクリックすると、各ボタンの項目に 
対応した画面が表示されます。 

上記の画面が表示されたら、はじめに画面左側の[デバイスー覧]ボタンをクリック 
してください。次の画面が表示されます。 



上記の画面で、画面中央の [ デバイス情報更新]ボタンをクリックすると、ネット 
ワークに接続されているデバイスを探索し、デバイスの一覧と各デバイスの状況が画面 
の下半分に表示されます。 
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EpsonNet WebManager の操作方法は、 EpsonNet WebManager の [ ヘルプ]画面に 
ある[オンラインマニュアル]をご覧ください。オンラインマニュアルは次の手順で 
起動します。 


/ ヘルプ画面の表示 

EpsonNet WebManager を起動して、画面左側のメニューにある [ ヘルプ ] をクリッ 
クします。 

〇オンラインマニュアルの表示 

し 次の画面が表示されるので、[オンラインマニュアルへ]をクリックすると、オンラ 
インマニュアルが表示されます。また、 EpsonNet WebManager の各設定画面の右上 
にある [?] ボタンをクリックすると、操作にあったヘルプが表示されます。 
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EpsonNet WebManager の削除 

EpsonNet WebManager の削除は次の手順で行います。 


Windows95/98/NT4.0 


/ 削除画面の起動 

[ マイコンピュータ]の [ コントロールパネル]にある [ アプリケーションの追加 
と削除]を開きます。 

〇削除 

も [セットアップと削除]画面で EpsonNet WebManager を選択し、[追加と削除]ボ 
タンをクリックします。 



「’ EpsonNet WebManager s とそのすべてのコンポーネントを削除しますか？」とい 
うメッセージが表示されるので、 [ はい]をクリックします。 


WindowsNT3,51 


/ 削除画面の起動 

[ EpsonNetWebManager ] グループにある [ アンインストール]をダブルクリックして 
起動します。 

〇削除 

C 0 「選択したアプリケーションとそのすベてのコンポーネントを完全に削除しますか ？ j 
というメッセージが表示されるので、 [ はい]をクリックします。 

「アンインストールが完了しました。 j と表示されたら終了です。 
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第 12 章 


A 


付録 

_ y 


EpsonNet WinAssist の削除方法などを説明します。 
EpsonNet WinAssist の削除 . 184ページ 


ネットワーク I / F の初期化 . 185ページ 

困ったときは . 186ページ 

用語集 . 191ページ 

索引 . 196ページ 
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EpsonNet WinAssist の削除 

EpsonNet WinAssist の削除は次の手順で行います。 

Windows 95/98/ NT 4.0 

① [マイコン ピュータ]の [コン トロールノ ゞ ネル ] を開きます。 

② [アプリケーションの追加と削除]を開きます。 

③ [セットアップと削除]画面で [EpsonNet WinAssist ] を選択し、[追加と削除] 
ボタンをクリックします。 


アフウヴ - シ〇の追加と肖|]除のプロ j i 


セットアガと肖 1 ] 除 | Windows ファイル丨起勒テ -' ィスウ 1 

疆 




I セットアッフ邓 ...1 


邏歡翼|題觀謹? i 記4说歡 IS 


と削除 ] を押してください 0 


ATLAS JE V4.0L10 
cpsonNet Direct Print Beta 

E PSO N フ f リ钚气ティリ h 


I 

Eraser Turnabout 
iPtT-7 - ■ヒ T 一 

Microsoft Excel 97 

Microsoft IntelliPoint 2.0 

Microsoft Internet Explorer 4.0 

Microsoft Music Control 

— I 


追加と肖 I] 除迟 )... 


J _キャンセル」_適用せ） 


④「’ EpsonNet WinAssist ’ とそのすべてのコンポーネントを削除しますか？」と 
いうメッセージが表示されるので、 [ はい]をクリックします。 


WindowsNT 3.51 

① [EpsonNet WinAssist (共通） ] グループにある[アンインストール]をダブルク 
リックして起動します。 

② 「選択したアプリケーションとそのすベてのコンポーネントを完全に削除します 
か？』というメッセージが表示されるので、 [ はい]をクリックします。 

③ 「アンインス!-ールが完了しました。 j と表示されたら終了です。 
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ネットワーク I / F の初期化 


次のような場合は、プリンタの操作パネルからネットワーク I / F の設定を初期化する必 
要があります。 

• ネットワーク I / F に誤った操作をしたり、ネットワーク I / F が誤動作をして、ネット 
ワーク I / F が設定ユーティリティに表示されなくなったとき 

• 設定ユーテイリテイのパスワードを忘れてしまったとき 


巍 この操作を行うと、ネットワーク I / F の設定だけでなぐ操作バネルで設定したすべて 

の値がクリアされます，ご注意ください， 


/ プリンタの電源 OFF 

設定を初期化したいプリンタの電源をオフにします。 

〇初期化 

“ 操作パネルの[エラー解除]スイッチを押しながら、プリンタの電源をオンにします。 
[ エラー解除]スイッチは、印刷可ランプが点灯するまで押してください。 
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困ったときは 


ここでは、トラブルが発生した時の処置について、各 0 S ごとに説明します。 


全 0 S 共通 


ネットワーク I/F の設定ができない/ネットワーク印刷ができない 


処置） 

まず、ネットワークステータスシートが印刷できるかどうかご確認ください。（「ネッ 
トワークへの接続」 （8 ページ）参照） 

ネットワークステータスシートの印刷ができない場合（操作パネルで、ネットワーク 
I / F 設定項目が表示されない場合）は、プリンタ本体の [ I / F キリカエ]が、[ジドウ] 
もしくは[ネットワーク]になっているか確認してください。ネットワークステータ 
スシートの印刷が可能な場合は、ネットワークステータスシートに印刷されたネット 
ワークの設定に誤りがないかをご確認ください。 


設定する IP アドレスが分からない 


処置） 

IP アドレスは、外部との接続（インターネットへの接続、電子メールなど）を行う際 
には、 JPNIC ( http :// www . nic . ad . jp / jp / index . html ) に申請を行って正式に取得して 
いただく必要がありますので、システム管理者へご相談ください。 

IP アドレスを使用するにあたって、外部との接続を将来的にも一切行なわないという 
条件のもとに、下記の範囲のプライべ一トアドレスをご使用になることも可能です 
( RFC 1918 で規定されています）。 

プライべ一トアドレス： 

10.0.0.1 〜10.255.255.254 
172.16 .0.1 - 172.31.255.254 
192.168 .0.1 - 192.168.255.254 


EpsonNet WinAssist が起動できない 
処置） 

EpsonNet WinAssist のインストール後に、 0 S 上でプロトコルやサービスの追加、削 
除を行うと 、 EpsonNet WinAssist が起動しなくなります 。 EpsonNet WinAssist を 
アンインストールし、再度インストールをしてください。 


EpsonNet WinAssist の起動時に 「TCP/IP プロトコルが利用できません 
」と表示される 


このメッセージは、次のような場合に表示されます。 

• コンピュータに TCP / IP が組み込まれていない場合 
• コンピュータの IP アドレスが正しく設定されていない場合 
• DHCP サーバからアドレスを取得する設定下で、 DHCP サーバがない場合 
処置） 

[0 K ] ボタンをクリックすると EpsonNet WinAssist が起動しますが、 TCP / IP の設定 
はできません。お使いのコンピュータの状態を確認して、 TCP / IP の組み込みと IP ア 
ドレスの設定をしてください。設定方法は「第4章 TCP / IP の設定」 （19 ページ）を 
ご覧ください。 
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EpsonNet WebAssist が起動できない 


処置） 

EpsonNet WebAssist を実行するには、まず、プリンタの操作パネルか EpsonNet 
WinAssist / MacAssist 、 または ping コマンドを使用して、ネットワーク I / F の IP アド 
レスを設定する必要があります （「 IP アドレスの設定/変更」 （25 ページ）参照）。現 
在の設定は、ネットワークステータスシートの [IPAddress ] 欄で確認できます。 


ARP / PING コマンドでネットワーク I / F の IP アドレスを設定できない 


処置1 ) 

操作パネルの [ IP アドレスセッテイ]で、 [ PING ] を選択してください。 「 ARP / PING コ 
マンドから」 （31 ページ）を参照してください。 

処置 2) 

ping コマンドを実行後 、 「Reply from (IP address ): ■■■」のメッセージが確認できず、 
「Request Time Out 」 や 「Reply from ■■…: Destination host unreachable 」 などのメッ 
セージが表示される場合は、接続しているネットワークケーブル、ネットワーク機器な 
どのネットワーク環境を確認してください。なお、 ARP / PING コマンドによる設定は、 
同ーネットワーク上でのみ行うことができます。 


EpsonNet WinAssist の [ モデル名]に何も表示されず、 [ IP アドレス] 
に [ NONE ] と表示される 


処置 1) 

ネットワーク I / F の IP アドレスが初期値 （192.168.192.168) の場合、[モデル名] 
と [ IP アドレス ] が表示されない場合がありますが、ネットワーク I / F の設定は行えま 
す。ネットワーク I / F の設定を行うと、正しく表示されるようになります。 


処置 2) 

EpsonNetWinAssist [ 表示]メニューの [ 最新の状態に更新]を実行してください。 


処置 3) 

EpsonNet WinAssist [ ツール]メニューの [ タイ厶アウト設定]で、タイ厶アウト時間 
を大きい値に設定してください。この場合、 EpsonNetWinAssist の動作が遅くなりま 
す。ご注意ください。 




NetWare 環境 


NetWare サーバ経由の印刷で、クライアントでは印刷が終了するが、プ 
リンタから出力されない 


処置） 

サーバでキュー/プリントサーバのユーザに、印刷を行なおうとしているユーザが登 
録されているか確認してください。また、 NetWare サーバにネットワーク I/F がログ 
インしているかどうか確認してください。 


EpsonNet WinAssist が正しく起動しない 


処置） 

Microsoft の Service for NetWare Directory Service がインストールされているマシ 
ンでは、 EpsonNet WinAssist での NDS 設定はできません。 

NDS サービスをご利用の場合は Novell クライアントサービスをインスI-ールしてく 
ださい。 

EpsonNet WinAssist のリスト画面で、 IPX グループにプリンタが表示さ 
れない 


処置） 

次のことを確認してください。 

• プリンタの電源がオンになっているか 

• ネットワーク I/F が、 EpsonNet WinAssist を使用しているコンピュータと同ーセ 
グメントにあるか（同ーセグメントにない場合は、ツールメニューの探索オプシヨ 
ンで設定してください） 

• EpsonNet WinAssist を起動するコンピュータから、管理者権限でログインしてい 
るか 


EpsonNet WinAssist の起動に時間がかかる 

コンピュータに Novell クライアントサービスなどをインス！-ールしている場合や、 
Microsoft 社製 NetWare クライアントをインストールしている場合、ダイヤルアップ 
ネットワークに IPX を使用するため、 EpsonNet WinAssist の動作が遅くなる場合が 
あります。これらが必要でない場合は、使用しない設定にしてください。 

処置） 

① [マイコン ピュータ]- [コン トロールパネル]-[ネットワーク]で、 IPX/SPX 互換 
プロトコルを使用しないネットワークアダプタを選択して、 [ プロパティ ] を起動 
します。 

② [ バインド]タブを選択して、使用しない IPX/SPX 互換プロトコルや、 Novell 
NetWare クライアント用プロトコルのチェックを外します。 
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Macintosh 環境 


セレクタにプリンタが表示されない 


処置） 

次のことを確認してください。 

• Open Transport 搭載機種の場合： 

コントロールパネルの [ AppleTalk ] で [ Ethernet ] が 選択されている か 

• Open Transport 非搭載機種の場合： 

コントロール パネルの [ネットワーク ] で [ EtherTalk ] が選択されているか 
セレクタで AppleTalk が[使用]になっているか、ハブ、ケーブルなどの ネット 
ワーク機器もあわせてご確認ください。 


Windows95/98 環境 


Windows 95/98 から EpsonNet Direct Print を使って印刷した時に、ダ 
イヤルアツプ接続ダイアログが表示される 


処置） 

インターネットの設定で[起動時にダイヤルアップでインターネットに接続](インター 
ネッ ト エクスプローラ 4.0 x の場合は [ モデムを使用してインター ネッ トに接続])が 
設定されていると、このメッセージの出ることがあります。キャンセルするとその後は 
正常に印刷されますが、この設定を変更しないと Windows 起動後の最初の印刷時には、 
毎回メッセージが表示されます。 

この設定を変更後、インターネットに接続する場合は、再度[インターネットオプシヨ 
ン]で [ LAN を使用してインターネットに接続]を選択するか、手動でダイヤルアップ 
ネットワークを起動してください。 


インターネットオプシ3ン 


全股|セキュリティ|コンテンツ接続|プロヴラム|詳細設定| 
接続 

也， コンビュータをインターネットIこ接続するには、接 
続ウイザードを使用してください。 


接続 ( 巨 )…_ 


設定製 
ra [壬デ左 


プロキシ サーバー 


して 0 


% 


W ゴロキシサーバーを使用してインターネットにアクセス Q) 

アドレス ( fi ) 厂 ホ、卜(£): | 

17 口-カル（イントラネット）のアドレスにはフ 1] キシを使用しない(旦） 


军_)… 


自觔設定 

愚 


Internet Explorer を自勒設定するサーバ' - 名 設宝 (N) 

は、ネットワーク管理者か6渡されることがあり 一_I 

ます。 

自觔設定を使うと、現在のインターネットの設定が上害きされる埸合 
があります。 


キャン乜ル | 
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WindowsNT 環境 


NTFS を使用している WindowsNT Server 3.51経由で、クライアント 
から TCP / IP 印刷ができない 


処置） 

WindowsNT Server の ¥¥ WINNT 35¥ SYSTEM 32¥ SPOOL¥PRINTERS のデイレクト 
リで、アクセス権の設定変更が必要です。詳しくは 「 LPRPort での接続」 （50 ペー 
ジ）をご覧ください。 


WindowsNT Server 3.51 /4.0経由で、管理者以外のクライアントから 
印刷できない 


処置） 

サーバ上でプリンタのアクセス権リストから、 [ CreaterOwner ] が削除されている場 
合、もしくは [ CreaterOwner ] の権利が [ 印刷]か [ アクセス権なし]に設定されて 
いる場合にこの現象となります。正しく印刷するには、 [ CreaterOwner ] の権利を [ 
文書/ドキュメントの管理]に設定する必要があります。初期設定は[文書/ドキュ 
メントの管理]です。 
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用語集 


AppleTalk 

すべての Macintosh に標準で付属する、 LAN システムの規格、もしくはネットワー 
クソフ トウェアの名称。 Macintosh の標準的なネットワークプロトコルになってい 
る。 


ARP 


Address Resolution Protocol 。 TCP/IP プロトコル群に属するアドレス解決プロト 
コル。ホストの IP アドレスから MAC アドレスを検索するときに用いる。相手のホ 
ストが保持している IP アドレスと MAC アドレスの対応法を変更する場合にも使う。 


D 


DHCP 

Dynamic Host Configuration Protocol 。 コンピュータの IP アドレスやデフオルト • 
ゲートウェイなどの TCP / IP 関連情報をサーバに問い合わせて自動的に設定するプ 
口トコル。クライアントの起動時に、サーバが空いている IP アドレスを自動的に割 
り当てる。 

DNS 

Domain Name System 。 ネットワーク上のコンピュータ名と、その IP アドレスと 
の対応付けを行う仕組み。 IP アドレスは4桁の8ビット単位での数値のため、人間 
にとっては覚えにくい。そこで、人間が覚えやすいような名前（ドメイン名）との 
対応を保存しておき、必要に応じてドメイン名から IP アドレスへの変換を行う。変 
換を行うサーバを DNS サーバという。 


EtherTalk 

Macintosh 用の LAN を実現す るた めの システムの一つ。 Ethernet のケーブルを使つ 
て運用する AppleTalk ネットワークのこと。 Ethernet インターフェイスを接続し、 
コントロールパネルで EtherTalk を選択すればよい。 


H 


HUB 

ネットワークを構築する際に必要な集線装置。複数本のツイストペアケーブルを 
RJ -45 モジュラージャックで接続し、スター型 LAN を構築する。 
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IPX 


Internetwork Packet Exchange。Novell 社の NetWare の プロ トコル。 

IP アドレス 

IP による通信でネットワーク内の各コンピュータに割り振られる番号（アドレス） 
のこと。国内では日本ネットワークインフォメーシヨンセンター （ JPNIC ) が IP ア 
ドレスの登録手続きを代行しており、ここから世界的にユニークな IP アドレスを 
取得できる。 


し 


LPR 

Line Printer Daemon Protocol。BSD UNIX で使われてきたリモート印刷プロトコ 
ノレ。 TCP / IP 上で動作する。 


M 


MAC アドレス 

Media Access Control アドレス。ネットワーク機器に組み込まれている機器固有 
の物理アドレス。 

MIB 

Management Information Base 。 ネットワーク管理のための SNMP (Simple 
NetworkManagementProtocol ) マネージャと SNMP エージエントとでやりとり 
されるネットワーク管理のための一種のデータベースで、100以上のオブジェク 
卜 （ 管理対象）を含むテーブルになっている。管理対象となる機器ごとに M 旧を 

もつ。 


N 


NDPS 

Novell Distributed Print Services 。 米 Novell 社の NetWare が提供する分散プリ 
ント機能。 NDPS によりプリンタ管理に要するコストの削減や、ネットワークを利 
用するユーザや管理者の生産性を引き上げることができる。 

NDS 

Novell Directory Services 。 米 Novell 社の NetWare 4 ■〇以障に搭載されている 
ディレクトリ • サービス機能。ユーザやサーバ、プリンタなどの共有資源を一元管 
理できる。各資源はツリー状のネットワーク構造で論理的に配置することができ 
る。 

一度 NetWare にログインすれば、それ以降はそれぞれの NetWare サーバにログ 
インすることなく、ネットワーク全体のサーバやプリンタなどが使えるようにな 
る。 


NetBEUI 

通信プロトコルの1つ。ネットワーク•アドレスの設定が不要だが、ルータを越え 
ての使用はできない。 


192付録 



NetBIOS 

パソコン • ネットワーク用の通信プロトコルと API の規約。 


NetWare 

米 Novell が開発したパソコン LAN 用ネットワーク OS 。 IPX / SPX と呼ぶ独自プロト 
コルを使用する。 

NWADMIN 

NetWare 4. x のファイルシステム管理ツール。ネットワーク管理者はツリー内のす 
ベてのオブジェクトを管理できる。オブジェクトの作成、オブジェクトのプロパティ 
の変更、コンテキスト上から別の場所へのコンテキストの移動が行える。また、ファ 
イルシステム、ディレクトリサービスのトラスティ、ツリーにあるすベてのオブジェ 
クトの有効な権利を確認できる。 


PCONSOLE 

NetWare 3. x のプリントサービス設定、管理ツール。 

PING 

TCP / IP が実装されたコンピュータ間で送受信テストを行い、接続の確認に使用する 
コマンド。 LAN 環境もしくはコンピュータ自体の設定に障害が発生している場合、 
障害箇所を特定する際に、まず ローカル •ホストに対して ping コマンドを実行し、 
正常に TCP / IP が実装されているか確認する。 


S 


SNMP 

Simple Network Management Protocol 。 TCP / IP ネットワーク管理の標準プロトコル 
で、ネットワークの構成や、ハブ、ルーターなどのネットワーク機器に関しての管理情 
報のやり取りに使用される。ネットワーク管理システムは「マネージャ」、ネットワー 
ク機器は「エージエント」などと言われる。 


T 


TCP/IP 

Transmission Control Protocol/lnternet Protocol 。 インターネット標準の通信プ 
口トコル 。 RFC (Request for Comments ) の形で公開されているため、広く普及 
している。 


エンティティタイプ 

オブジェクトのタイプ。これより、オブジェクトが正当なものであるか否かを識別 
できる。 
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ケ 


ゲートウェイ 

クライアントのアクセスを代行する代理サーバ。企業では一般に社内 LAN とイン 
ターネットの間にゲートウェイ•サーバを設置し、社内 LAN からはゲートウェイ • 
サーバ経由でインターネットへアクセスする。異なるプロトコルのシステムやネッ 
トワークを相互に接続する。中継機能専用のコンピュータはルータと呼び、ゲート 
ウェイとは区別する。 


コ 


コンテキスト 

NetWare の NDS で、ディレクトリツリー内の各オブジェクトの配置を示すもの。 
会社名、組織名、部門名などの要素から構成される。 


サ 


サブネットマスク 

TCP / IP ネットワークでは、同じネットワーク部を持ったコンピュータ同士が通信 
できる。したがってネットワーク部とホスト部とを区別する必要があり、その際に 
使用されるのがサブネットマスク。サブネットマスクは IP アドレス同様に32ビッ 
卜からなり、クラス C では24ビット (255.255.255.0) が標準で使用される。 


ソーン名 

AppleTalk で設定される、サーバやプリンタなどのネットワーク資源を論理的に扱 
うためのグループ。 


V 


ツイストペアケーブル 

1 0 BASE - T 規格のケーブル。2本のケーブルを対にしたものが寄り合わさってい 
る。 Ethernet の 10 Base - T や電話のモジュラーケーブル、 USB ケーブルなどに使 
われている。 


ネ 


ネットワーククラス 

IP アドレスは、ネットワーク旧とホスト旧の区切り位置によって、 A 、 B 、 C の 
3つのクラスに分けられる。たとえば、クラス A は、 IP アドレスの上位8ビット 
がマスクされている。どのクラスに属するかは、企業などが IP アドレスを取得す 
る際に決定する。 
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八 


バインダリ 

NetWare 3. x で、ユーザ、グループ、ワークグループなどの構成要素を定義してい 
るデータベース。 NetWare 4. x 以降は、バインダリの代わりに NDS を使用。 


フ 


フレーム タイプ 

ネットワーク上の通信 （Workstation —packet — Client ) で、パケットに定義され 
ているもの。サーバがサポートするフレームタイプにあわせて、設定する。 


ホ 


ポート番号 

TCP や UDP が備える機能で、複数アプリケーションを同ーコンピュータまたはサーバ 
上で扱うための仕組み。サーバやパソコンは、インターネットから受信したパケットを、 
ポート番号によって引き渡すアプリケーションを特定する。 

ポーリング 

NetWare の、プリンタ環境設定オプションの1つ。ポートドライバ ( NPRINTER ) が定 
期的にデータポートを確認（ポーリング）し、データポートがプリンタにデータを転送 
する準備ができているかを調べる。 
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